









.Adresseermg van Orders en Correspondentie 


Wij verzoeken onzen Afnemers hun orders en 
correspondentie als volgt te willen richten: 

Uit geheel Nederland met uitzondering van Zuid-Holland 
en bet Gooi- en Eemland naar onze zaak te 

AMSTERDAM 

Uit Rotterdam en de omliggende, in de provincie Zuid- 
Holland gelegen oleden en gemeenten naar onze zaak te 

ROTTERDAM 

Uit 'o-Gravenbage en de omliggende, in de provincie Zuid- 
Holland gelegen oleden en gemeenten naar onze zaak te 

's-GRAVENH AGE 

Uit bel Gooi- en Eemland naar onze zaak te 

HILVERSUM 

Uit Oool-Indit naar onze zaak te 

SEMARANG 

Voor de adressen onzer zaken zie nevenstaande pagina. 

Orders en correspondentie uit West-Indië en 
andere Overzeesche Gewesten benevens van af¬ 
nemers uit Oost-Indië, die de voorkeur geven aan 
verscheping vanuit Amsterdam verzoeken wij als 
volgt te willen adresseeren: 

Aan de n.v. Wed. J. Ahrend & Zoon 

AFDEELING OVERZEE 
AMSTERDAM 
POSTBUS 70 


Onze uiterst laag gestelde prijzen zijn berekend op directe levering door onze vennootschap 
aan de gebruikers. Wij verzoeken bestellers daarom beleefd, ook met het oog op tijd¬ 
verlies. hun orders direct aan ons te willen richten. 

Wij houden U door geregelde toezending van geïllustreerde prijscouranten, catalogi en 
budgetten, welke in elk opzicht een * Vraagbaak op Technisch Gebied ’ kunnen worden 
genoemd, op de hoogte van alles wat er nieuw in den handel wordt gebracht. 

Het spreekt vanzelf dat de daarmee gepaard gaande onkosten ons jaarlijks op zeer aan¬ 
zienlijke bedragen komen te staan en het is daarom, dat wij ons veroorloven er op aan 
te dringen, dat hetgeen uit onze prijscouranten wordt besteld, ook inderdaad aan ons 
wordt opgedragen, met andere woorden: dat alle orders uitsluitend aan ons worden gericht. 
Onze zaak is er speciaal op ingericht om Uw orders snel en accuraat uit te voeren; door onze 
zeer groote omzetten zijn wij in staat tegen uiterst concurreerende prijzen te leveren, terwijl de 
kwaliteit der door ons geleverde artikelen terecht in technische kringen een goeden roep geniet. 

Alle instrumenten, gereedschappen enz. uit deze prijscourant zijn getrouw volgens de 
afbeeldingen; wij kunnen echter geencrlei verantwoording op ons nemen voor vorm- of 
model verandering na het afdrukken dezer prijscourant; meestal zijn het verbeteringen, 
welke dus in het belang van den kooper zijn. 
















PRIJSCOURANT No. 30B 

'« INSTRUMENTEN EN MEETGEREEDSCHAPPEN 
»' VOOR HET LANDMETEN EN WATERPASSEN DER 

n.v. Wed. J. Ahrend & Zoon 

RIJKS- EN GEMEENTEN LEVERANCIERS 


FABRIEK — GROOTHANDEL — DRUKKERIJEN 

Groothandel inTechnischeTeekenmaterialen en Bureaubehoeften. 
Geodetische, Mathematische, Optische, Nautische en Meet¬ 
instrumenten, Meet- en Peilgereedschappen. 

Fabriek van Technische Papieren, Lichtdrukpapieren, Teeken- 
papieren, Calqueerpapieren en -linnens en Millimeterpapieren. 
Moderne Reproductie-Ateliers, Kaart- en Plandrukkerijen, 
Lichtdrukinrichtingen, Foto-Copie. 

Moderne Teekenkamer- en Bureau-Installaties. 

Stalen Bureau- en Bedrijfsmeubelen 
Technische en Handels-Economische Bockhandel. 

Groothandel in Leermiddelen en Schoolbehoeften. 


U AMSTERDA M-C. 

KANTOREN, TOONKAMERS, REPRODUCTIE-INRICHTING EN DRUKKERIJ: 
SINGEL 22 en 24 bij de BROUWERSGRACHT 
GEOPEND VAN 8V2—6 UUR; 's-ZATERDAGS VAN 8 Y 2 -l UUR 

TEL. 47799 (4 Lijnen) - POSTBUS 70 Telegramadres: AZET-AMSTERDAM 
Bankiers: AmsterdamscheBank, Amsterdam Codes: ABC 5e en 6e Ed. Mercuur 3e Ed. 

GEMEENTE GIRO SERIE A No. 417 POSTREKENING NUMMER 2387 
PAKHUIZEN: BROUWERSGRACHT 1-3 - TELEFOONNUMMER 47146 

U Rotterdam 

KANTOOR, TOONKAMER, REPRODUCTIE-INRICHTING EN DRUKKERIJ: 
OOSTZEEDIJK 312 — ADMIRALITEITSSTRAAT 3-5 
❖ GEOPEND VAN 8—6 UUR; (OOK ’s-ZATERDAGS) ❖ 

TELEFOONNUMMERS 13221 en 13222 Bankiers: Amsterdamsche Bank,Rotterdam 
POSTREKENING NUMMER 102526 <> <♦ .> 


U ’s-GRAVENHAGE U 

kantoor! TOONKAMER, REPRODUCTIE-INRICHTING EN DRUKKERIJ: 

❖ ❖ ❖ TOUSSAINTKADE 49 EN 51 ❖ ❖ ❖ 

GEOPEND VAN 8V 2 —6 UUR; 's-ZATERDAGS VAN 8»/ 2 -l UUR 

TELEFOONNUMMERS 334123 en 334124 TELEGRAMADRES: AHREND—HAAG 
Bankiers: Amsterd. Bank, 's-Gravenhage POSTREKENING NUMMER 7415 

** HILVERSUM (Fabriek) ** 

KANTOOR, TOONKAMER EN REPRODUCTIE-INRICHTING: 

❖ ❖ ❖ SIMON STEVIJNWEG 13 TOT 21 ❖ ❖ ❖ 

GEOPEND VAN 8^—6 UUR; 's-ZATERDAGS VAN 8»/ 2 _l UUR 

TELEFOONNUMMER 904 »;» Bankiers: Amsterdamsche Bank, Hilverium 

POSTREKENING NUMMER 53560 .> .> * 


SEMARANG 


KANTOOR EN REPRODUCTIE-INRICHTING: 

❖ PONTJOL 77 ❖ 

* TELEFOONNUMMER 1664 •> <» TELEGRAMADRES: AHREND * 

BANKIERS: NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ — SEMARANG 


Holl. XE632 













Voor de prijzen raadplege men de bij deze prijscourant behoorende prijslijst. 


voor Nederland. 



Prijzen. Deze zijn in de bij deze prijscourant behoorende en periodiek verschijnende prijslijst 


vermeld. 


Adresseering van orders. Beleefd verzoeken wij onzen geachten afnemers, ter voorkoming 
van vertraging en abuizen, alle orders rechtstreeks, met uitsluiting van alle tusschenpersonen, 
aan ons te richten. *) Bestellingen uit Rotterdam en 's-Gravenhage en uit de omstreken dezer 
steden verzoeken wij te richten aan onze branches aldaar en uit het Gooi en Eemland aan 
onze fabriek te Hilversum. Onze zaak te Amsterdam voert orders uit het geheele land uit. 

Verzendingswijze. Elke inkomende order wordt onmiddellijk door ons uitgevoerd en per 
keerende gelegenYeid verzonden, zoodat de levertijd tot een minimum wordt gereduceerd. 
Wanneer de bestemmingsplaats rechtstreeksche verbinding met Amsterdam, Rotterdam, 
's-Gravenhage of Hilversum heeft, of de verzending per postpakket kan geschieden, wordt alles 
door ons franco verzonden. Is dit niet het geval, dan leveren wij franco tot het naastbijgelegen 
station met inachtneming van hetgeen is vermeld onder het eerstvolgende hoofd. 

H.H. Bestellers, woonachtig in plaatsen, welke geen directe verbinding met de plaats van 
afzending hebben, verzoeken wij beleefd ons bij de bestelling de beste verzendingswijze te 
willen opgeven. Dit geldt natuurlijk alleen voor artikelen, welke wegens gewicht of afmetingen 
niet per pakketpost kunnen worden verzonden. 

Kosten van verzending en verpakking. Bij orders beneden f 5.— komt de vracht ten laste 
van de koopers. Bij orders van f5.— en daarboven nemen wij de helft der vracht voor onze 
rekening, terwijl bij bestellingen vanaf f 20.— de geheele vracht, voor zoover het rechtstreeksche 
verbindingen betreft, door ons wordt gedragen. Kleine artikelen, waarvan de portokosten 
gering zijn in verhouding tot hun waarde, leveren wij steeds zonder portoberekening. Alle 
vrachten worden door ons voorgeschoten en in overeenstemming met het bovenstaande op 
rekening gesteld. Emballage is gratis; kisten en kratten worden in enkele gevallen berekend, 
doch bij franco terugzending tegen de volle waarde teruggenomen. 

Betalingscondities. Bij. Rijks-, Provinciale, Gemeentelijke en andere instellingen en bedrijven 
geschiedt de afrekening op de bij hen gebruikelijke wijze. Onzen geregelden afnemers leveren 
wij op maandrekening, terwijl bij ons onbekende bestellers worden verzocht óf referentiën op te 
geven, óf ons het bedrag bij hun bestelling per postwissel of postgiro over te maken. Desverlangd 
kan de levering ook onder rembours geschieden. 

Zichtzendingen. Rijks-, Provinciale, Gemeentelijke en andere instellingen en bedrijven, alsmede 
aan onze geregelde afnemers of bij ons als solvabel bekend staande personen, zenden wij 
instrumenten, gereedschappen, artikelen enz., welke zich daarvoor leenen, gaarne op zicht. 
De heenvracht is voor onze rekening, de terugzending moet voor rekening der aanvragers 
geschieden. Wordt eventueel niets behouden, dan is ook de heenvracht voor rekening van 
den aanvrager. 

Postorders worden steeds onmiddellijk uitgevoerd. 

Voor grootere hoeveelheden, dan in deze prijscourant genoteerd, gelieve men speciale offerte 
bij ons aan te vragen. 

*) U dient daarmede zoowel Uw als ons belang! ... „ . ... 

Wij houden U door geregelde toezending van geïllustreerde prijscouranten en catalogi, welke in elk opzicht een 
„Vraagbaak op Technisch Gebied" kunnen worden genoemd, op de hoogte van alles wat er nieuw in den 

handel wordt gebracht. # . .... ._, , 

Het spreekt vanzelf, dat de daarmede gepaard gaande onkosten ons laarlijks op zeer aanzienlijke bedragen komen 
te staan en het is daarom, dat wij ons veroorloven er op aan te dringen, dat hetgeen uit onze prijscouranten 
wordt besteld ook inderdaad aan ons wordt opgedragen, met andere woorden: dat alle orders uitsluitend aan 

ons worden gericht. . , . . 

Onze zaak is er speciaal op ingericht om Uw orders snel en accuraat uit te voeren; door onze zeer groote 
omzetten zijn wij in staat tegen uiterst concurreerende prijzen te leveren, terwijl de kwaliteit der door ons 
geleverde artikelen terecht in technische kringen een zeer goeden roep geniet. 

Mocht U nog niet met ons in relatie staan, dan hopen wij, dat U ons bij voorkomende gelegenheden met Uw 
geachte orders zult verceren. Wij zullen alles in het werk stellen om de verbinding tusschen U en ons voor U 
zoo aangenaam en voordeelig mogelijk te maken. 
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KLEINERE WATERPASINSTRUMENTEN 

(Reiswaterpasinstrumenten) 

\o. VSOO ItHsivuterpasiiiMtruuient volgens onder¬ 
staande beschrijving, vergrooting van den kijker 5 x , 
voorzien van kogelscharnier en hoekstuk voor het uit¬ 
zetten van rechte hoeken; in etui. 

No. <(.*100/1 l<eiH\vuterpaf»iiiHlriiiuen( van gelijke con¬ 
structie, doch met kijker van io-voudige vergrooting, 
voorzien van schroefring voor het in- en uitdraaien der 
oculairbuis. Het instrument is verder nog voorzien van 

een af¬ 
neem¬ 
baren 
hori¬ 
zon¬ 
talen 
cirkel 
van 




No. 6500 


No. 6500/1 


75 mM. middellijn. Deze is in */i' verdeeld en 
voorzien van nonius, waarmede */i minuten 
kunnen worden afgelezen; in etui. 

\«. 6500/15 siniicl (driepoot) voor boven¬ 
staande reiswaterpasinstrumenten, hoog 145 CM. 
met driekantigen messing kop en voorzien van 
haakje voor een schietlood. 

Bovenstaande reiswaterpasinstru¬ 
menten bezitten het bijzondere voor¬ 
deel, dat bij het zien door den .« 
kijker, draadkruis, baak en libel j 
gelijktijdig waargenomen worden ; « 
zie nevenstaande afbeelding. Bij de x 
reflectie werkt het belangrijk ver- 
grootende oculairglas mede, waar¬ 
door de luchtbel vergroot gezien 

wordt en zeer nauwkeurig kan worden ingesteld. Om 



een zuiveren horizontalen stand van het instrument te verkrijgen, moet het spiegelbeeld in 
den kijker even ver boven als beneden de diaphragma-opening uitsteken, hetgeen door schat¬ 
ting gemakkelijk te bereiken is. Deze horizontale instelling vindt plaats met behulp van schroef 
a. Het draadkruis wordt scherp zichtbaar gemaakt door het oculair b in of uit te schuiven, 
terwijl het beeld scherp wordt ingesteld door de oculairbuis c zoover als noodig is uit te 
trekken. Voor het uitzetten van rechte hoeken dient ten slotte het hoekstuk d. 

\n. <( 5 o:i Klrin \\ u t rr pu«.i 11* t r u til on f met verdeelden 
horizontalen rand, klrniHrhroef en fijnhe\ve(jiii]|. De 
kijker is 20 cM. lang, heeft een objectiefopening van 17 
mM. en vergroot iox. De centimeterverdeeling der baken 
is tot op 100 Meter nauwkeurig en gemakkelijk af te 
lezen. De instelling van den kijker op brandpuntafstand geschiedt 
door uitdraaien van het oculair, waarvoor rondsel is aangebracht. 
Voor het meten en uitzetten van horizontale hoeken is een op 
zilver in */, graden verdeelden rand aangebracht; met behulp 
der nonius kunnen l / l minuten worden afgelezen; voor de fijne 
horizontale verstelling is klemschroef met micron* eterwerk aan¬ 
wezig. De horizontaalstelling geschiedt door middel van drie stel- 
schroeven. Het statief is licht; doch stabiel; het bezit inschuifbare beetien, welke door schroeven 
op willekeurige lengte kunnen worden vastgeklemd. Het instrument wordt door een veerschroef 
op het statief bevestigd, het is zwart geëmailleerd, de schroeven zijn geel vernist. 

Geheel compleet in fijn gepolijst houten kastje iix X4X20 cM. met vernikkelde handgreep 
en practische sluiting, met tocbehooren en uitschuifbaar statief. 

Baken. Voor het gebruik bij bovenstaande kleine en reiswaterpasinstrumenten bevelen wij vooral 
onze baken nos. 7160, 7161, 7162 en 7162/1 aan, welke op de bis. 49 en 50 zijn beschreven. 



No. 6503 
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gemakkelijk af te lezen. 

De kijker is voorzien van 
hardbronzen ringen, welke 
in de justeerbare vorken 
rusten en waarin hij om 
zijn lengteas 18o° gedraaid alsook 
omgelegd kan worden. De kijker 
is voorzien van centrisch wer¬ 
kende klemschroef en microme- 
terwerk voor de zuivere horizon¬ 
tale instelling. De waterpasstel¬ 
ling geschiedt door middel van 
3 stelschroeven. Het instrument 
is grijs geoxydeerd, de schroeven 
zijn geel vernist. 

No. 0521 Waterpasinslrument 
systeem Kijitull als boven om¬ 
schreven, geheel compleet met 
statief, kast met slot en lederen 
draagriem, zonnehuis, flacon 
olie, stofpenseel, justeerstiften, 
schroefsleutel etc. 


WATERPASINSTRUMENT 
SYSTEEM LENOIR 

De omlegbare kijker heeft een brandpuntafstand 
van 35 cM., een objectiefopening van 40 mM. 
en 23-voudige vergrooting. De centimeterver- 
deeling der baken is tot op 200 Meter nauwkeurig en 
gemakkelijk af te lezen. De waterpasstelling geschiedt 
door middel van 3 stelschroeven. De bronzen schotel, 
waarop de kijker rust, heeft een middellijn van 20 cM. 
Het instrument is grijs geoxydeerd, de schroeven zijn 
geel vernist. 

\o. 0517 Waterpesinstrumcnt systeem Lenoirals 
boven omschreven, geheel compleet met statief, kast 
met slo‘, waarin alle toebehooren. 

WATERPASINSTRUMENT 
SYSTEEM EGAULT 

De draaibare en omlegbare kijker heeft een brand¬ 
puntafstand van 33 cM., een objectief opening van 
33 mM. en 33-voudige vergrooting. De centimeter- 
verdeeling der baken is tot op 300 Meter nauwkeurig en 





No. 6521 


WATERPASINSTRUMENT SYSTEEM EGAULT 
met verdeelden horizontalen rand 

De draaibare en omlegbare 
kijker heeft een brandpunt¬ 
afstand van 33 cM., een ob- 
jectiefopening van 33 mM. en 
33-voudige vergrooting; verder is de kijker 
van afstandsmeter voorzien. De centime- 
terverdeeling der baken is tot op 300 Meter 
nauwkeurig en gemakkelijk af te lezen. 
De kijker is voorzien van hardbronzen 
ringen, welke in de justeerbare vorken 
rusten en waarin hij om zijn lengteas 180 0 
gedraaid alsook omgelegd kan worden. De 
kijker is voorzien van centrisch werkende 
klemschroef en micrometerwerk voor de 
zuivere horizontale instelling. De 
waterpasstelling geschiedt door mid¬ 
del van 3 stelschroeven. Voor liet 
meten en iiit/.etleu van horizontale 
hoeken la een ojp zilver In ver¬ 
deelden rand van 10 cM. middellijn nanjichraeht; met behulp der nonius kunnen */,' 



No.6s» 













































.V. V. lIVfl. Ahrentl *!• /mm - Amsterdam . KoHwJcmi, 'a-Gravenhage, Hilvemutn (Fabr.) en Semarang 3 


worden nfgclezen, waarvoor nlleesloupe aanwezig Is. Het instrument is grijs geoxydeerd, 
de schroeven zijn geel vernist. 

No. 6522 Waterpasinstrument systeem Egault met verdeelden horizontalen rand als 
boven omschreven, geheel compleet met statief, kast met slot en lederen draagriem, zonnehuis, 
flacon olie, stofpenseel, justeerstiften, schroefsleutel enz. 


WATERPASINSTRUMENTEN VAN REISSi 
Moderne constructie 


Deze instrumenten zijn volgens nieuwe principes vervaardigd, ze zijn compact ge¬ 
bouwd en voldoen aan alle eischen, welke men aan moderne waterpasinstrumenten 

in deze prijsklasse stellen mag. 


Waterpasinstrument van Reiss 
Solide en sterke instrumenten van een compacte , practische constructie, 
waarmede centimeters tot op circa 120 Meter nauwkeurig zijn af te lezen. 

Deze instrumenten munten uit door 
lichtsterke optiek, groot vermogen, 
uiterst stabiele en compacte construc¬ 
tie en zijn bijzonder ongevoelig voor 
uitwendige invloeden, welke soms be¬ 
schadigingen kunnen veroorzaken. 
De kijker is stofdicht afgesloten, 
voorzien van inwendige lens voor de 
scherpstelling; de justeerschroeven 
worden door een ring tegen ongewilde 
verstelling beschermd. Het oculair is 
orthoscopisch en is voorzien van 
dioptriënverdeeling, waardoor elke 
gebruiker den voor hem noodigen 
stand gemakkelijk kan onthouden en 
dus onmiddellijk de kruisdraden kan 
scherpstellen. Kijker en libelhuisje 
bestaan uit één enkel gietstuk, waar¬ 
door de ligging van het libel bij¬ 
zonder zeker is. 

De kijker is voorzien van optische af¬ 
standsmeter 1:100. De afstand is ge- 
lijkaan het ioo-voud der baakaflezing 
tusschen de beide uiterste lijnen; de 
kijker is dus anallaktisch. 

De stelschroeven zijn door afdekking 
tegen verontreiniging beschermd. De 
bevestiging op het statief geschiedt 
door een veerplaat met centrale trek- 
schroef. De instrumenten worden ge- 
No. 6540, j Reiss Waterpasinstrument borgen in een gepolijst houten kastje 

met handgreep. 

De statieven bezitten metalen kop, zijn 135 cM. hoog en inschuifbaar, waardoor zij voor het trans¬ 
port tot op 80 cM. lengte kunnen worden samengeschoven. Zij kunnen daardoor ook over groote 
afstanden gemakkelijk worden medegevoerd. 



Kijkerlengte . 

Werkzame objectiefopening. 

Vergrooting. 

Relatieve lichtsterkte. 

Gezichtsveld . 

Optische afstandsmeter . 

Gevoeligheid van het libel . 

Middellijn van den horizontalen cirkel 
Verdeeling ,, ,, ,, ,, 

Hoogte van het instrument. 

Gewicht „ ,, ,, . 


„ „ kastje 
,, ,, statief 


No. 6540/2 Geheel compleet met kust en statief. 


150 mM. 

20 „ 

13 X 
2.37 
3 

i : 100 
1' 

60 mM. 

6 o' noniusaflezing i' 
105 mM. 
ca. 1.2 KG. 

„ 0.6 „ 

»> 2 ,, 
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Waterpasinstrument van Relss 


Kijkerlengte.200 mM, 

Werkzame objectiefopening 27 „ 

Vergrooting. 20 X 

Relatieve lichtsterkte.... 1.82 

Gezichtsveld. 2° 

Optische afstandsmeter . . 1 : 100 

Gevoeligheid van het libel 30” 
Gemiddelde hoogte van het 

instrument.i25mM. 

Gewicht van het instrument 1.5 KG. 

„ „ „ kastje-1.3 „ 

„ „ „ statief-3.5 „ 


Geschikte instrumenten voor 
algemeen gebruik zooals b.v. 
bij den aanleg van wegen, 
spoor- en tramwegen, irri- 
gatiewerken, kanalen, in het 
mijn- en cultuurbedrijf etc. 
en zijn dienovereenkomstig in 
elk opzicht sterk en duur¬ 
zaam geconstrueerd. 

Alle gevoelige deelen zijn zeer 
beschut aangebracht, waardoor 
grootste onveranderlijkheid ge¬ 
waarborgd wordt. De kijker heeft 
lichtsterke optiek, is stofdicht afge¬ 
sloten, voorzien van inwendige lens 
voor descherpstelling, terwijl de jus- 
teerschroeven door een schutring 
worden beschermd. Het oculair is 
orthoscopisch en voorzien van diop- 
triënverdeeling met behulp waarvan 
het draadkruis direct kan worden 
scherp gesteld. Kijker en libellen¬ 
huisje bestaan uitééngietstuk,zoo- 
dat het libel zeer vast ligt. De kijker 
is voorzien van optischen afstands¬ 
meter i : 100. De afstand is gelijk 
aan het ioo-voud der baakaflezing 
tusschen de beide uiterste lijnen; de 
kijker is dus anallaktisch. De glas¬ 
harde verticale as van het instru¬ 


ment, welke van edel-staal is vervaar¬ 
digd, is nauwkeurig in de bus van het 
onderstuk passend geslepen, waardoor 
slijtage zelfs bij voortdurend onafge¬ 
broken gebruik uitgesloten is. Voor de 
gemakkelijke en snelle opstelling bezit 
het instrument een doos¬ 
niveau op den driepoot. 
De stelschroeven zijn door 
afdekking tegen veront¬ 
reiniging beschut. De be¬ 
vestiging op den metalen 
kop van het statief ge¬ 
schiedt door een veerplaat 
met centrale trekschroef. Het hou¬ 
ten kistje is afsluitbaar, voorzien 
van handgreep en bevat schroeve- 
draaier, justeerpen en fleschje olie. 


No. 6540 6 Reus Waterpasmstrument 


No. <1540/6 Geheel compleet met 
kast en tttatief* 


No. 6540 6 Reiss Waterpasinstrument 
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Geodetische Instrumenten van Wild 

Deze instrumenten worden vervaardigd naar de patenten van 
den bekenden constructeur Dr. HEINRICH WILD; ze 
worden vervaardigd in een moderne fabriek in Zwitserland 
en dragen alle gunstige kenmerken van de hoog geclassifi¬ 
ceerde Zwitsersche industrie. 

Als speciale eigenschap van alle constructies van Wild kan 
gelden de groote beknoptheid, stabiliteit en een meesterlijke 
optiek, gepaard aan een tot nu toe nog niet bereikte nauw¬ 
keurigheid. In het bijzonder de door Wild opnieuw berekende 
optische systemen zijner instrumenten voldoen aan zeer hooge 
eischen wat betreft lichtsterkte en oplossend vermogen. 

Wij zijn vertegenwoordigers voor Nederland en Nederlandsch 
Oost» en West-Indië der Wild Fabrieken. Op aanvraag ver¬ 
schaffen wij gaarne de origineele door de Fabriek uitgegeven 
geïllustreerde prijscourant van al haar fabrikaten als: 

Photogrammetrische Apparaten, 
Photo-T h e o d o 1 i e t e n, Theodolie¬ 
ten voor Triangulatie van de 1* en 
2 e Orde etc. 


Waterpasinstrumenten van Wild 

Wij kunnen onzen afnemers de Waterpasinstrumenten van 
Wild met het volste vertrouwen aanbevelen. Niet alleen vol¬ 
doen ze wat nauwkeurigheid aangaat aan zeer hooge eischen, 
doch de behandeling er van en het werken er mede is zoo 
ongemeen eenvoudig, dat een niet onaanzienlijke tijd- en ar¬ 
beidsbesparing verkregen wordt. 

Bij deze instrumenten is ontregeling practisch uitgesloten. 
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Waterpasinstrument No. I van Wild 
met en zonder horizontalen rand 



No. 054a waterpas instrument no. I Tan wiiu met noruontaien rand 
op de d* r w * re grootte. 


Een bijzonder geschikt instrument 
voor het gebruik op bouwwerken; 
de behandeling er van 
is hoogst eenvoudig. 

Kijker: Lengte 160 mM. Vergrooting 
18 x. Werkzame objectiefdoorsnede 
25 mM. Inwendige scherpstelling. Af- 
standsstrepen 1 :100. Centimcteraflezing 
der baak op 250 M. 

Horizontale rand : Van glas. doorsnede 
50 mM., elke 2e graad van becijfering 
voorzien. 

Rand af lezing: Optische aflezing in 
een schaal-microscoop, hetwelk zich 
«lireet naast het kijker-oeulair be¬ 
vindt; nauwkeurige schatting van 1 
minuut. 

I.ibellen: Wild’s prisma-systeem met 
coincidentie-instelling der luchtbel-ein- 
denop l" nauwkeurig. Waarnemingvan 
het libel direct naast het kijker-oeulair. 
Doosniveau voor de algemeene horizon- 
taalstelling. 

Verticale as: Van staal, cylindrisch 
geslepen. Klemschroef me», micrometer- 
werk voor de horizontale beweging. 
Nastelbare instelsch roeven. 

Verpakking in metalen etui van 18 X 
13x9 cM. * 

Gewicht: van het instrument 1.6 KG. 

„ „ etui 0.7 „ 

„ „ statief 4.5 „ 


IVuuwkeurigheid van een In éénrich¬ 
ting uitgevoerde waterpassing over I a 
Kilometer lengte ± 5 mM. 

Dit kleinste van alle waterpasinstru¬ 
menten met horizontalen rand bezit 
universeele beteekenis, want het wordt B 
niet slechts gebruikt voor technische 
waterpassingen, doch kan in vlak ter¬ 
rein zelfs een eenvoudigen theodoliet 
vervangen en voor tachymetrische op¬ 
namen worden aangewend. Het is voor¬ 
treffelijk geschikt voor bouwwerken en 
mijnbouw, voor het uitzetten van wegen 
en straten en ook bij uitstek voor cul- 
tuur-technisch gebruik. Het principe van 
Wild, om alle aflezingen van uit één 
enkel standpunt mogelijk te maken, is 
ook bij dit type verwezenlijkt, door het 
aanbrengen van het aflees-microscoop 
direct naast het kijker-oeulair. 

Als walcrpnsinstrument is het voor 
de meeste voorkomende technische wa¬ 
terpassingen volkomen toereikend, dank 
zij de zorgvuldige constructie en den 
hoogen graad van nauwkeurigheid der 
coincidentie-instelling voor het hoofd¬ 
libel. Aan de gemakkelijke plaatsing van 
alle voor de metingen in aanmerking 
komende onderdeden is de grootste op¬ 
merkzaamheid geschonken. Alle waar¬ 
nemingen vinden plaats in de onmiddel¬ 
lijke nabijheid van het kijkeroculair. 



No. 0542 Vvaicipaamstiument no. I ran Wild met horizontalen 
rand, roor aanzicht. 

A Libel-aflezing scherp* telling van E Oculair voor randaflexing 

B Doosniveau kijkerbceld ; F Micrometerachroef 

C Rondsel voor D Kijker-oeulair C Klemschroef 
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Libel. Het prisma-systeem beschut het libel tegen directe bestraling door de zon, zoodat het 
gebruik van een zonnescherm niet absoluut noodig is. De coincidentie-instelling der luchtbel- 
einden bespaart tijd en verdubbelt de instellings-nauwkeurigheid. 

Kijker. Deze is anallaktisch en met inwendige scherpstelling systeem Wild. Hij is volkomen 
afgesloten voor stof en water en geeft heldere, scherpe teelden rret 18-iralige vergrooting bij 
een lengte van slechts 16 cM. Elke kijker is voorzien van glas-diaphragrra met afstandsstrepen 
i : ioo, terwijl de bijtel-constante 
o is. De in centimeters tusschen 
de afstandslijnen af gelezen baak- 
lengte is gelijk aan den baakaf- 
stand in Meters, gerekend van 
af het midden van het instru¬ 
ment. 

He horizontale rand van glas 
met een doorsnede van 50 mM. 
is in heele graden (360° of 400g) 
verdeeld en bij eiken 2en graad 
van becijfering voorzien. De af¬ 
lezing vindt plaats in een schaal- 
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Voorbeelden voor de randaflezing 

microscoop met een schatting van 1 minuut. De verdeelings-interval (10') van de microscoop- 
schaal heeft een schijnbare grootte van ongeveer 2 y 2 mM. Na eenige oefening bedraagt de tijd, 
noodig voor elke randaflezing, nog geen 5 seconden. 

De verticale as is van glashard staal en bezit den beproefden cylindrischen vorm, de eenige, 
welke ook op den duur een gelijkmatigen gang zonder justeering waarborgt. 

De stclscliroeven alsook de micrometerschroef kunnen worden nagesteld. De bevestiging op 

het statief vindt plaats door middel van 
de genormaliseerde centrale trekschroef. 

De verpakking is volgens het speciale 
Wild-systeem uitgevoerd en bestaat uit 
een grondplaat van lichtmetaal met een 
stalen kap. De voordeelen daarvan zijn: 
zoo gering mogelijk volume en gewicht 
bij zoo groot mogelijke stevigheid, voor¬ 
treffelijke afsluiting en ongevoeligheid 
voor weers-invloeden. Het instrument 
kan, dank zij deze nieuwe, zeer handige 
verpakking en het minimale gewicht, 
overal met gemak door den gtebruiker 
zelve worden medegenomen. 

Het hiervoor beschreven kleine waterpas¬ 
instrument wordt ook zonder horizontalen 
rand geleverd, doch bezit verder alle ver¬ 
melde voortreffelijke en beproefde inrich¬ 
tingen, welke voor een snelle en nauw¬ 
keurige waterpassing vereischt worden. 
De afmetingen blijven dezelfde. 

Gewicht van tiet instrument 

(zonder rand) 1.5 KG. 
Gewicht van het metalen etui 0.7 ,, 

,, ,, ,, statief 5-5 »* 

Nauwkeurigheid van een in é/*n rich¬ 
ting uitgevoerde waterpassing over 1 
Kilometer lengte + 5 mM.» 

.No. 0541 Water pasi nslr 11 inent \o. I 
van Wild somfer horizontalen rand, als 
boven omschreven geheel compleet met 
grondplaat, waarop aangebracht: zonnedop, justeerstift, alsrrede vleugelrrcer vcor het vast¬ 
zetten der statiefbeenen, stalen kap en statief Ia met vaste beenen. 

IVo. 63 41/1 AU na. Gül, doch met statief Ib met 3 inschuifbare beenen. 

IV.». «341/2 Lederen Reschcrinkap voor den stutietkop (voor de statieven Ia en Ib),afzon¬ 
derlijk. 

IVo. 6.342 Waterpnsiustriimenl IVo. 1 van Wild met horizontalen rand in 360 u of 400g 
verdeeld, als boven omschreven, geheel compleet met grondplaat, waarop aangebracht: zonne- 



No. 6542 Waterpasinstrument van Wild gonJtr horizontalen rand 
op de der ware grootte. 







































8 K. I'. HVil. J. Ahrrttd »ï- /«un - ImWrnlnm. Kiillcrdniii . 'm-Ormvmhmgt . Ililrt-ritunt (Fabr.) rn Srmaratifi 


dop, justeerstift, alsmede vleu¬ 
gelmoer voor het vastzetten der 
statief been en, stalen kap en sta¬ 
tief Ia met vaste beenen. 

IVo. 6542/1 Al* no. « 548 , doch 
met statief Ib met 3 inschuif¬ 
bare beenen. 

Xo.6542 21.r«lere 11 11 «•*€•!!er 111 - 
ku|> voor den Mlalief kop (voor 
de statieven Ia en Ib), afzon¬ 
derlijk. 



WATERPAS¬ 
INSTRUMENT 
No. II VAN WILD 
met en zonder 
horizontalen rand 
Dit instrument is 
bestemd voor alle 
technische water¬ 
passingen, waarbij 
het op nauwkeurig¬ 
heid aankomt. No. 654 a W*t«rpaiin»trument no. II »«n Wild in *ijnstolen kap verpakt. op 4 « ‘j def w«re *roott«. 

De algemeene bouw van dit instrument is dermate compact en heeft door het gebruik van uit¬ 
gezócht en beproefd materiaal zulk een groot weerstandsvermogen, dat ook een minder zorgvul¬ 
dige behandeling geen schade kan veroorzaken. De bevestiging op het eveneens zeer stevige 
statief alsook de opberging in de kast geschieden op de denkbaar eenvoudigste wijze. 

Ilr kijker is van het systeem, dat door Wild in den bouw der geodetische instrumenten is in¬ 
gevoerd n. 1 . met centrale instellens. De scherpstelling van het beeld van het voorwerp geschiedt 
hierbij niet door verschuiving van het oculair, doch van deze centrale instellens. Dientengevolge 
heeft men een kijker met onveranderlijke lengte, welke stof- en waterdicht is geconstrueerd en 
voor uitwendige storingen is afgesloten, terwijl men ook de grootste waarborgen heeft voor een 

onveran-H 


r 

r ...... 


j — 


Fi«. 


Fi C . II 


derlijken 
stand van 
de vizierlijn 
in den 
kijker. 
Verder is 


het stelsel door Wild zoodanig berekend, dat 
men bij een objectief van 40 mM. en 24- 
voudige vergrooting, toch een korten kijker 
van slechts 175 mM. verkrijgt. 

Iedere kijker is voorzien van een optischen 
afstandsmeter met constante 100, terwijl de 
optelconstante o is. De afgelezen afstanden 
gelden vanaf de as van het instrument. De 
baak kan reeds op een afstand van 1.65 M. 
afgelezen worden. 

Hel niveau is vast verbonden aan den kijker 
in een spanningsvrije montuur, welke een 
regeling van de richtlijn van het niveau ten 
opzichte van de vizierlijn van den kijker toe¬ 
laat. De aflezing van den stand van de bel 
geschiedt door middel van een niveauprisma 
van Wild, dit is de constructie, welke door 
Wild indertijd is uitgevonden en toegepast 
bij de waterpasinstrumenten van Zeiss. 

De voordeelen hiervan zijn: 

ie. Een zeer gemakkelijke en scherpe be- 

oordeeling van het inspelen van de bel. 

2e. De waarnemer kan achter den kijker / 
blijven staan, zoodat een bel-inspeler over- 
bodig is. 



No. 6543 Water pasinstrament no. II van Wild ronder horizontalen 
rand op 4 ,, der ware grootte. 
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De werking van het niveau-prisma blijkt uit vorenstaande figuren. In het prisma ziet men 
de helft van elk der bel-uiteinden ten opzichte van elkander bewegen. Fig. I toont een 
niet inspelenden stand, fig. II het beeld in het prisma bij inspelende bel. De verlichting 
van de bel kan geregeld worden met een draaibaren spiegel en melkglas, dat onder het 
niveau aanwezig is. 


I * V instelling van het niveau geschiedt meteen daartoe speciaal aangebrachte hellingschroef. 
Bij het gebruik van deze schroef draaien kijker en niveau samen om een horizontale as, welke 
loodrecht op de vizierlijnen op de verticale as staat. Omdat tengevolge van deze hellingschroef 

het buisniveau van den kijker niet bruikbaar is voor het verticaal 

stellen van de draaiings-as in 
elke standplaats, is hiertoe aan 
het onderstel een gevoelig doos¬ 
niveau aangebracht, dat men 
met de stelschroeven tot inspe- 
ling heeft te brengen. 

I>** verticale as bestaat uit een 
zeer harde staalsoort en heeft 
een cylindrischen vorm. Dit 
waarborgt een zeer lichten gang, 
welke ook op den duur zonder 
nastelling van de as gehand¬ 
haafd blijft. 

Ilr slelsehroevcn zijn evenals 
de overige micrometerschroeven 
justeerbaar ten opzichte van hun 
gang en volkomen stofdicht af¬ 
gesloten. De bevestiging op het 
statief geschiedt door een ge¬ 
normaliseerde trekschroef. 



No. 6543 Waterpasinstrument 
no. II van Wild zonder hori¬ 
zontalen rand; vooraanzicht. 


Fig. III, Waterpasinstrument II van Wild 
no. 6543 in zijn stalen kap verpakt op * 4 
der ware grootte. 


I»c verpakking blijkt uit fig. III en IV. Het instrument wordt op een grondplaat van licht¬ 
metaal gezet en afgedekt met een stalen kap. 

Deze zeer practische verpakking heeft het voordeel van een zoo klein mogelijk volume en gewicht 
bij een groote stevigheid, voortreffelijke afsluiting en ongevoeligheid voor weersinvloeden. 
Dank zij deze nieuwe zeer handige verpakking en het geringe gewicht kan het instrument met 
gemak door den gebruiker zelve overal medegenomen worden. 



De afmetingen en gewichten van 
het instrument blijken uit de na¬ 
volgende tabel. 

Vrije opening van 

het objectief. 40 mM. 

Vergrooting van den 

kijker. 24 x 

Totale lengte van 

den kijker .175 mM. 

Hoekwaarde van het 
buisniveau p. 2 mM. 20 seconden 
Gewicht van het 

instrument. 2 KG. 

Gewicht van de sta¬ 
len koffer (kap) met 
metalen grondplaat 1.3 KG. 
Gewicht vanhet sta¬ 
tief. 4.5 KG. 


\o. 6543 Walerpusinslrunieiit 
no. II van Wild zonder hori¬ 
zontalen rand, als boven om¬ 
schreven, geheel compleet met 
grondplaat, waarop aangebracht 
zonnedop en justeerstift, alsmede 
vleugelmoer voor het vastzetten der statiefbeenen, stalen kap en statief Ia met vaste beenen. 


Fig. IV. Waterpasinstrument II van Wild no. 6543 zonder horizontalen rand 
op de grondplaat vastgezct. 


Mo. 6543/1 Als no. 6543 , doch met statief Ib met 3 inschuifbare beenen. 

" 6543/2 Lederen Bescherniknp voor den statief kop (voor statieven Ia of Ib), afzonderlijk. 

,, 6543/3 Statief la met vaste beenen, afzonderlijk. 

,, 6543/4 ,, ll> ,, 3 inschuifbare beenen, afzonderlijk. 
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Waterpasinstrument no. II van Wild 
met horizontalen rand 

Dit instrument is nauwkeurig gelijk aan het 
hiervoren beschreven instrument en heeft als 
zoodanig dezelfde voordeelen. Ten behoeve 
van terreinopmetingen en het uitzetten van 
kunstwerken in vlak land is echter een hori¬ 
zontale randverdeeling aangebracht. 

Dit verhoogt de bruikbaarheid met het oog 
op de toepassing bij den wegenbouw, spoor¬ 
wegbouw, kultuur-technische werken en in 
den utiliteitsbouw. 

Bij deze werken heeft men naast waterpas¬ 
instrumenten behoefte aan apparaten tot het 
uitzetten van willekeurige hoeken of tot het 
uitvoeren van kleine hoekmetingen ter be¬ 
paling van terreinsituaties. 

In ook bij uitstek vlak land kunnen deze 
beide opgaven opgelost worden door één in¬ 
strument. 

Een voornaam punt is, dat in de constructie 
van Wild het waterpasinstrument, dat hoofd¬ 
zaak dient te blijven, niet verzwaard is met 
een of ander grooten rand, die een verdeeling 
draagt, welke men met een losse loupe heeft 
af te lezen. Hier bestaat de afleesinrichting 




No. 6544 Waterpaiinstxument no. II van Wild met horizontalen 
rand op Vu der ware grootte. 

uit een kijkertje, dat naast het oculair 
is aangebracht, terwijl de randverdeeling 
geheel in het inwendige van het instru¬ 
ment is weggewerkt; de rand heeft een 
middellijn van 50 niM. en is in heele 
graden, welke alle becijferd zijn, verdeeld. 
De aflezing geschiedt door het vorenver- 
melde kijkertje, dat met behulp van een 
schaalmicroscoop directe aflezing van xo 
minuten en schatting van 1 minuut ver¬ 
oorlooft. 

De op glas verdeelde en verzilverde rand 
is stofdicht ingebouwd en in zijn ge- 
heelen omvang van boven zichtbaar, 
waardoor de belichting ten allen tijde 
volkomen is. 

Het instrument wordt op het statief be¬ 
vestigd door een genormaliseerde centrale 
trekschroef, welke met het oog op de 
centreering voorzien is van een schiet- 
lood-ophanginrichting. 

Aangezien de kijker voorzien is van af- 
standsdraden kunnen met dit instrument 
tachymetrische opnamen in vlak terrein 
worden uitgevoerd. De verpakking is de- 
no. u van wild n»t horizontalen rand, zelfde als bij het instrument zonder ver- 
o P •„ der ware er. deelden rand. 

De afmetingen en gewichten van het instrument blijken uit de navolgende tabel: 

Vrije opening van het objectief . 40 mM. 

Vergrooting van den kijker. 24 x 

Totale lengte van den kijker. 175 mM. 


No. 6544 Watrrpaiinstrument 
▼ oor aanzicht 
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Hoekwaarde van het buisniveau per 2 mM . 20 seconden 

Vergrooting van het afleesmicroscoop . 30 x 

Middellijn van den verdeelden rand . 50 mM. 

Verdeeling „ „ „ .. 360° of 4oog 

Gewicht van het instrument . 2.2 KG. 

,, ,, de stalen koffer (kap) met metalen grondplaat . 1.5 ,, 

,, „ het statief . 5 „ 



No. 6544 Waterpasimtrumcnt no. II van Wild roet 

No. 6544 Waterpaainstrament no. II van Wild roet horizontalen rand horizontalen rand in zijn stalen kap verpakt 

op de giondplaat vastg«et. op % der ware grootte. 


X». 6544 Watcrpusinstrumenl no. 11 van Wild met horizontalen rand in 360° of 400g ver¬ 
deeld, als boven omschreven, geheel compleet met grondplaat, waarop aangebracht zonnedop, 
schietlood en justeerpen alsmede vleugelmoer voor het vastzetten der statiefbeenen, stalen 
kap en met statief Ila met 3 vaste beenen. 

No. 6544/1 Als no. 6544. doch met statief Ilb met 3 inschuifbare beenen. 

,, 6544/2 Lederen Iteseli er inkop voor den.statief kop (voor statieven Ilaenjllb), afzonderlijk. 

,, 6544/3 Statief Ila met vaste beenen, afzonderlijk. 

,, 6544/4 ,, III* ,, 3 inschuifbare beenen, afzonderlijk. 

Tengevolge van de uiterst solide constructie en de vaste verbinding van kijker en niveau 
zal ontregeling van dit instrument slechts optreden, indien het aan ernstige schokken en 
stooten blootstaat, zoodat regeling slechts zelden noodig zal zijn. 

Mocht onverhoopt regeling noodig zijn dan geschiedt deze als bij het type van waterpasinstruinenten, waarbij kijker en niveau 
tezamen vast zijn verbonden aan de verticale draaiings-as. Men bepaalt eerst het hoogteverschil van 2 piketten, welke op een 
onderlingen afstand van 40 & 80 M. zijn geslagen, door het instrument op te stellen midden tusschen deze beide piketten in. 
Hierna stelt men het instrument zoodanig boven één der beide piketten, dat het oculair zich in den verticaal van het piket 
bevindt. Men meet roet een baak of anderszins tot op een mM. nauwkeurig de hoogte van het midden van het oculair boven 
het piket, terwijl raen op een baak gericht is, die op het andere piket is opgestcld. Daarna stelt men de vizierlijn in op een 
aflezing gelijk aan de hoogte van het oculair, vermeerderd roet het hoogteverschil der beide piketten. De vizierlijn is dan horizontaal 
en men moet in dezen stand van den kijker de bel tot inspeling brengen. Dit geschiedt voor groote verplaatsing roet behulp van de 
vier correctieschroeven van het niveau. De laatste kleine uitwijking kan dan worden gecorrigeerd door verschuiving van bet prisma- 
stelsel evenwijdig aan de lengterichting van den kijker, totdat de beide bel-uiteinden coïncidentie vertoonen. 

Nauwkeurigheids Waterpasinstrument van Wild 
met planparallelplaat en wigvormige 
streepinstelling. 

Dit instrument is door zijn bijzondere constructie geschikt voor waterpassingen van zeer groote 
nauwkeurigheid. Evenals alle instrumenten van Wild munt ook dit type uit door compacten 
bouw en groote soliditeit, waardoor ontregeling practisch uitgesloten is. 

De vergrooting van den kijker is 36 X. Het objectief heeft een vrije opening van 50 mM. en 
geeft dientengevolge een buitengewoon helder beeld, hetgeen voor de scherpstelling van grooten 
invloed is. De scherpstelling geschiedt door een gekartelden ring, welke om den kijker is aan¬ 
gebracht. Hierdoor wordt in den kijker een centrale instellens verschoven, waarbij de kijker- 
lengte niet verandert. Dit waarborgt een juisten stand van de vizierlijn in den kijker, welke 
bovendien stof- en waterdicht is afgesloten. 

Op het draadkruis, hetwelk op glas is geëtst en van afstandsmeter is voorzien, is door twee lijnen 
in de horizontale richting een wigvorm aangebracht, waarvan de punt naar het midden van het 
beeldveld is gericht. Voor het objectief kan een planparallel geslepen glasplaat worden geplaatst, 
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No. 6545 Nauwkeurigheids watcrpasiristrument van Wild met 
planpar al lel plaat en wigvormige streepinstelling op % der 
ware grootte; gewicht 3.5 KG., vergrooting 36 X 

Gemiddeld* Kilometer fout pLm. 0.25 mM. 



welke in een montuur is gevat, hetwelk over het 
objectief kan worden geschoven. Deze plan- 
plaat is kipbaar door draaien aan een trommel, 
welke aan de rechterzijde van het instrument 
is aangebracht. Door het kippen van de plan- 
plaat wordt de richtlijn van den kijker parallel 
aan zichzelf hooger of lager gebracht. Hierdoor 
is het mogelijk een deelstreep van de waterpas¬ 
baak nauwkeurig tusschen den wigvorm op het 
draadkruis in te stellen. Het hoogteverschil 
kan op de trommel op 0.05 mM. direct wor¬ 
den ‘afgelezen. 

De gevoeligheid van het libel is 6—7 sec. per 
2 mM. Het instellen van het libel geschiedt 
volgens het bekende Wild-systeem, waarbij de 
beide helften der beluiteinden tot inspelen wor¬ 
den gebracht, waardoor een zeer snelle instel¬ 
ling wordt verkregen. 

Voor de instelling van den kijker in horizon¬ 
tale richting dient een klem- en micrometer- 
schroef, terwijl de verticale beweging van den 
kijker en het libel geschiedt door middel van de 
kipschroef, welke een zeer nauwkeurige instel¬ 
ling mogelijk maakt. De kipschroef is boven¬ 
dien van een trommelverdeeling voorzien, door 
middel waarvan de libelas steeds loodrecht 
ten opzichte van de verticale as van het in¬ 
strument kan worden gebracht, waardoor zoo 
noodig een nauwkeurigealgeheele horizontaal- 
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stelling met behulp van het waterpaslibel en de stelschroeven kan 
plaats vinden. 

Voor de voorloopige horizontaalstelling is een dooslibel aange¬ 
bracht. De drie stelschroeven zijn stofdicht ingesloten en evenals 
de micrometerschroeven nastelbaar. De verticale as is van staal 
vervaardigd en heeft den beproefden cylindrischen vorm, welke 
bij elke temperatuur een regelmatigen gang garandeert. 

Als baak kan elke nauwkeurigheidsbaak met 5 mM. verdeeling 
dienen. Gewoonlijk wordt een Invar-baak gebruikt, waarvan de 
lengteverandering door temperatuurverschillen zeer gering is (on¬ 
geveer i/ïo van staal). 

— De planparallel glasplaat kan zeer eenvoudig van het objectief 

afgenomen worden, waardoor dan het instrument als gewoon 
waterpasinstrument van groote nauwkeurigheid te gebruiken is. 

In dit geval kan elke gewenschte waterpasbaak daarbij dienst doen. 

De verpakking bestaat uit een metalen grondplaat van ± 28 x 
13 cM. en een metalen kap van ± 19 cM. hoogte. 

3 De afmetingen en gewichten van het instrument blijken uit de 

navolgende tabel: 

Vrije opening van het objectief. 50 mM. 

Vergrooting van den kijker . 36 x 

Kijkerlengte zonder planparallelplaat . 24 cM. 

met 27 

B 9 "„Sg Parallelverschuiving van de richtlijn . 5 mM. 

* jÉs Gewicht van het instrument zonder planparallelplaat 3.15 KG. 

met 3.5 

jm ~7 „ „ „ „ „ metalen grond- 

Hr^ ai • plaat en kap. 5-4 »» 

Sjg-* 1 . Gewicht van het statief met 3 vaste beenen. 4.6 „ 

IVo. 6545 IV au iv keurig heilig Waterpasinstruinent van Wild 
me * pl an P ara ^ e lpl aat en wigvormige streepinstelling, geheel com- 
™™ pleet met grondplaat, stalen kap, vleugelmoer voor het vastzetten 
der statief beenen, justeerpen, met statief Va met 3 vaste beenen. 

No. 6545 1 Statie! Vu met 3 vaste beenen, afzonderlijk. No 7149 Waterpas- 

pasbaken van • ** * hakrn van Wild 

Wild (Beschrij- ff 6545/2 Lederen Beschermkap voor den statiefkop (voor (Beschrijving op 
T gende*bli') Statief Va), afzonderlijk. eolgmde blx.) 
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Invarbaken van Wild 

\o. 7147/1 Nauwkeurigheid* Invurbaak Wild, uit één stuk, lang 3 Meter, verdeeling in 
% cM., aangebracht op de Invarband, becijfering daarnaast op de houten zijkanten, scharnierende 
handgrepen en afneembaar doosniveau. 

\o. 7147/2 Complete Uitrusting: 2 Invarbaken in transportkist. 

,, 7147/3 Grond plaat (piket) voor het opstellen der Invarbaken. 

Uitvoerig geïll. prospectus dezer Baken in de Duitsche taal gratis op aanvraag. 

Waterpasbaken van Wild 

(Voor afbeeldingen zie vorige pagina) 

Waterpasbaken N, toeklapbaar, voor waterpassingen en tachymetrische opnamen. Voorzien 
van regelbaar scharnier en afneembaar doosniveau. 

Deze zeer duurzame baken garandeeren een voortdurende betrouwbare opstelling. De verdeeling 
is duidelijk en gemakkelijk af te lezen. Wanneer de baken zijn toegeklapt is de verdeeling geheel 
ingesloten, zoodat beschadiging er van bij vervoer e.d. niet mogelijk is. 

No. 7141» Toeklaphare Waterpasbaak van Wild, lang 3 Meter. 

,, 7149/1 Als no. 7149, doch lang 4 Meter. 

„ 7149/2 „ „ 7149, „ „ 5 „ _ 

UNIVERSAAL-THEODOLIET VAN WILD 



Deze theodoliet is bestemd voor alle soorten van hoekmetingen bij de voor¬ 
bereiding van technische werken voor veelhoeksmeting, voor puntsbepaling 
en driehoeksmeting tot en met de je orde. Dit instrument heeft de afmetingen en het 
gewicht van een een- 


voudigen theodoliet 
zooals op de bouwwer¬ 
ken gebruikt wordt, 
doch heeft een capaci¬ 
teit, welke gelijk staat 
met een tweemaal zoo 
zworen microscoop- 
theodoliet. 

De in het oog springende 
voordeelenvanden theodo¬ 
liet van Wild boven alle be¬ 
staande constructies zijn: 
i°. Men verkrijgt geheel 
automatisch het gemid¬ 
delde van de aflezingen 
aan de twee tegenover- 
elkander gelegen aflees- 
punten. 

2°. De afleesinrichting 
bevindt zich naast het 
oculair van den kijker, 
zoodat men van één punt 
uit den kijker kan instel¬ 
len en beide randen kan 
aflezen. 

3°. De randver- 
deelingen zijn ge¬ 
heel stofdicht inge¬ 
bouwd in het bin¬ 
nenste van het in¬ 
strument, zoodat 
aanslag of oxydatie 
onmogelijk is. 

4°. De aard der 
afleesinrichting 
waarborgt een zeer 
groote nauwkeurig- ^ 
heid. Fig. i 


1. Klemschroef v. d. verticalen rand. 

2. Verticale rand. 

3. Belichtingsprisma v. d. verticalen 
rand. 

4. Micrometerwerk voor coïncidentie 
instelling. 

5. Knop voor idem. 

6. Ring voor scherpstelling v h beeld. 

7. Ring voor scherpstelling v, h dia 
phragma. 

8. Knop voor cmschakelprisma. 

9. Microscoop oculair. 

10. Niveau voor het horizontaal stellen. 

11. Niveauprisma. 

12. Micrometerschroef v d verticalen 
rand. 

13. Micrometerschroef v d horizontalen 
rand. 

14. Niveau v'd verticalen rand. 

15. Micrometerschroef v;h alhidade- 
niveau 

16. Oculair voor het optisch centreeren. 


17. Belichting v. 

18. Stelschroef, 

19. Klcmschroef. 


d. horizontalen rand. 


Univermal-Theodoliet van Wild no. 6551 op 1 a der ware grootte. 


5 0 . De kijker, welke 
van dezelfde construc¬ 
tie is als bij de water¬ 
pasinstrumenten van 
Wild, kan gebruikt 
worden bij zeer groote 
hellingen. 

6 °. Ingebouwde elec- 
trische verlichting en 
optische centreerin- 
richting. 





































14 AM\ IIVil. J. Ah r end <f> Zoon - Amsterdam, Rottenlam /t-Gravenhage, Hilversum (Fabr.) en Semarang 


7 °. Het weerstandsvermogen van het instrument is bui¬ 
tengewoon groot en de bijzondere constructie maakt een 
zeer snel werken er mede mogelijk. 

Voor metingen in mijngangen, tunnels enz. en voor 
astronomische metingen wordt op verlangen een batterij- 
kastje geleverd, hetwelk door een stekkertje aan het onder¬ 
stuk van den theodoliet de aansluiting voor de electrische 
verlichting bezorgt. Door een enkele omschakeling kan 
hierdoor het draadkruis en de beide cirkelranden worden 
verlicht. 

De optische centreerinrichting maakt een snelle opstelling 
boven het gewenschte punt mogelijk en vervangt het dik¬ 
wijls zeer lastig te gebruiken schietlood. 

Eveneens voor astronomische meetdoeleinden en voor 
de gemakkelijke instelling en aflezing van stijle op- 
waartsche vizieringen dient een zenith-prisma, dat in 
plaats van de oculairschelp op het kijker-oculair kan 
worden geschroefd. 

Ook kan een boussole voor den theodoliet worden ge¬ 
leverd. 

De opbouw van het instrument blijkt uit 
de figuren I tot III. Het conisch onder¬ 
stuk van den theodoliet bevat de cylindri- 
sche verticale as uit hard staal. Verder is 
hierin aangebracht de horizontale rand 
en het dubbele microscoop-systeem tot 
aflezing van de horizontale randverdee- 
ling, benevens de belichtingsprisma’s 
hiervoor. 

Vast verbonden met de verticale as is ue 
dubbele drager, waarin de kijker rust en 
die aan het ondereinde het raam voor de 
fijnbeweging draagt. Aan dit raam zijn 
de micrometerschroeven voor de instelling 

van azimuth, 



hoogte en van 


lllummator voor de verdceling 
secondentrommel. 


van de 


Mier ometersch roef 
trommel. 


voor de seconden- 


Omschakelaar — in d :zen stand wordt de 
horizontale rand afgelezen. 


Fig. II. Universaal-Theodohet van Wild met ingebouwde electrische 
verlichting en oculair prisma. 

het alhidadeniveau aangebracht. 

In den drager is het niveau gemonteerd, dat dient om de eerste as 
verticaal te zetten. 

De verpakking bestaat uit een 
grondplaat van licht metaal en 
een stalen stolp, welke zeer 
duurzaam en licht is en daarbij 
een groot weerstandsvermogen 
bezit. 

Bij de verpakking wordt het 
instrument op de grondplaat 
geplaatst en daarop vastgeklemd. 
Alsdan wordt de stolp van staal¬ 
plaat er overheen gezet en op 
twee tegenovergestelde plaatsen 
aan de grondplaat verbonden. 
Deze verpakkingswijze biedt bij 
uiterst gering gewicht de groot¬ 
ste garantie voor een volkomen 
afsluiting en vereischt slechts 
enkele handgrepen. 

De stalen stolp kan ook gebruikt 
worden om het voor meting op¬ 
gestelde instrument tijdelijk te 
beschermen b.v. bij plotselingen 
regen etc. 

Het totale gewicht van het ge¬ 
reed verpakte instrument be- 
Fig. III. Unircrsaai-Thcodoijet van draagt slechts 6 KG., dus ongeveer een derde van dat van andere 
wad no. 6551. opgesteld voor de v*r. instrumenten van gelijke nauwkeurigheid. 

pakking in den stalen stolp. Om het dragen van den theodoliet over lange afstanden te ver- 



1 Klemschroef voor den horizontalen rand. 


Belichtingsprisma voor den horizon¬ 
talen rand. 
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Fig. IV. Untverttuü-Theodoliet 
van Wild in rijn tulen stolp 
op * , d«r ware grootte. 


lichten bevelen wij het gebruik aan van een speciaal voor dit doel ver¬ 
vaardigde stevige rugtasch (zie fig. V en VI). 

Het instrument wordt met de me¬ 
talen verpakking in den inwendigen, 
afsluitbaren zak geplaatst, terwijl 
in de uitwendige tasch nog vol¬ 
doende ruimte aanwezig is voor het 
bergen van materialen. 

Fig. VII toont de inwendig met 
kussens bekleede verpakkingskist, 
waarin het instrument ter verzen¬ 
ding gebracht wordt. Het ligt in 
zijn metalen omhulsel welgeborgen 
tusschen de stevige maar elastische 
kussens, welke het afdoende tegen 
schadelijke invloeden gedurende het 
transport beschermen. 

De afmetingen en gewichten van 
het instrument blijken uit de na¬ 
volgende tabel. 



Vrije opening van het objectief. 

Vergrooting van den kijker. 

Totale lengte van den kijker. 

Hoekwaarde van het alhidade-niveau per 2 mM. 

Vergrooting van het afleesmicroscoop. 

Middellijn van den horizontalen rand . 

.» » „ verticalen „ . 

Verdeeling van beide randen.V» 3°° 

Gewicht van het instrument ...;. 

„ ,, de stalen stolp met metalen grondplaat (volledige verpakking).. 

„ „ het statief en etui met toebehooren.. 

,, ,, de rugtasch. 


40 mM. 

24 x 

175 mM. 

20 seconden 


34 x 
95 mM. 

50 » 

of V* g 4oog 

4 5 kg. 

1*7 »» 

5-2 H 
1.6 „ 


\«* 6551 UnivcrMiiitl-Tlieo- 
dollet vnn Wild, de randen 
in 360 of 400 g verdeeld, 
met optische centreerinrich- 
ting en ingebouwde electri- 
sche verlichting voor beide 
cirkelranden en draadkruis, 
geheel compleet met grond¬ 
plaat, stalen stolp, lederen 
beschermkap voor het objec¬ 
tief en statief lila met 3 
vaste beenen. 

6551A Univernual- 

Theodnlirt vuil W ild, ullrrn 
met horizontalen cirkel - 
ramt. in 360 of 400 g ver¬ 
deeld met optische centreerinrichting en ingebouwde electrische verlichting voor den cirkelrand 
en het draadkruis, geheel compleet met grondplaat, stalen stolp, lederen beschermkap voor het 
objectief en statief lila met 3 vaste beenen. 

\o. «551/1 Al* no. 6551, doch met statief Illb met 3 inschuifbare beenen. 

,, «551/2 ,, ,, 6551, ,, ,, || IIIc 1 , i inschuifbaar en 2 vaste beenen. 

,, «551 5 statief lila met 3 vaste beenen, afzonderlijk. 

,, 6551/4 ,, 11 II» ,, 3 inschuifbare beenen, afzonderlijk. 

,, «551/5 ,, IIIe 11 i inschuifbaar en 2 vaste beenen, afzonderlijk. 

m «551 « Lederen Itescdierinkap voor den staliefkop (voor de statieven lila, Illb 
en IIIc), afzonderlijk. 

\«. 6551/7 Itiagtaarh van sterk linnen, met schouderriemen. 

,, 6551/6 Centreeriiif|*pluat voor het opstellen van den theodoliet op pijlers. 

,, 6551/9 Itutterijkimtje met droge batterijen, aansluitsnoeren, handlamp, regelweerstand, 

•in lederen etui. 



.\o. «55I II /mitli Prisma I, passend op het oculair. 

,, «551/12 Zonneglas 1 , zwart, blauw of groen, passend op het oculair met zenith prisma I. 

,, 6551/13 Zenith Prisma II, passend op het objectief. 

6551/14 Zonneglas II, zwart, blauw of groen, passend op het objectief met zenith prisma II. 
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No. 6551/1(1 Astrolabium in lederen etui voor astronomische tijd-en breedtebepalingen, pas¬ 
send op het objectief van den Universaal-Theodoliet van Wild. 

No. 6551/17 DubbcIbceUl-prismukompa» 360° of 4oog in lederen etui, kan op het statief van 
den Universaal-Theodoliet van Wild worden bevestigd. 

No. 6551/16 Nauwkeurigheids Invar-basis Int voor zuivere afstandsmetingmet den Univer¬ 
saal-Theodoliet van Wild, lang 2 Meter, toeklapbaar, in stevig foudraal; kan op eenvoudige wijze 
horizontaal worden opgesteld op elk Wild Universaal-Theodoliet statief. Gemiddelde nauwkeu¬ 
righeid op 50 Meter afstand 0.006 M. De verkregen horizontale afstand is in de bijbehoorende 
herleidingstabel aangegeven. 

No. 6551/10 llerleidin(|stabcllcn voor idem, aangevende de horizontale afstanden in Meters, 
voor het gebruik met den Universaal-Theodoliet van Wild 360° of 4oog. 

No. 6551/20 Precisie Afstandsmeter in lederen etui, compleet met twee baken met onderstel 
in speciale transportkist met handgrepen en slot. 

No. 6551/25 Speciale Transportkist voor den Universaal-Theodoliet van Wild, inwendig 
met kussens bekleed, met handgreep en slot. 

Universaal-Theodoliet van Wild met uitrusting voor het mijnmeten 
No. 6551/35 Universnal-T'beodoliet van W ild met optische cenlrccrinrichting en elcc- 
trische verlichting, geheel compleet met grondplaat en stalen stolp. 

No. 6551/36 Twee Signalen met electrische verlichting en optische centreerinrichting. 
„ 6551/37 Optische Zcnith Centreerinrichting. 

„ 6551/30 Drie statieven met inschuifbare beenen. 

,, 6551/30 Drie Accumulatoren, ieder in een lederen etui met regelweerstand. 

,, 6551/40 Drie Ccntreerplatcn. 

,, 6551/41 Houten kast, voor het verpakken der signalen, optische zenith centreerinrichting 

en centreerplaten. 

No. 6551/42 Consolc-Mchroef voor wandbevestiging. 

Wij verstrekken aan belangstellenden gratis uitvoerige geïllustreerde prijs¬ 
couranten in de Duitsche of Engelsche taal over de Theodolieten van Wild; 
hierin zijn ook de diverse toebehooren afgebeeld en uitvoerig beschreven. 

Een lijst van door ons in Nederland en Nederlandsch Oost- en West-Indië 
geleverde Theodolieten van Wild verstrekken wij gaarne aan belangstellenden . 



No. 655a UnnrefftAAl Nauwkeurigheids 
Theodoliet eao Wild op */ 4 der ware grootte 


NAUWKEURIGHEIDS THEODOLIET 
VAN WILD 

voor Triangulatie Ie en He Orde 

Bij de proefnemingen door den Bijhoudingsdienst 
van de Rijksdriehoeksmeting in Nederland met den 
Nauwkeurigheidstheodoliet van Wild gedurende 3 
zomermaanden 1931, is de nauwkeurigheid en de 
groote economische werkwijze van dit instrument 
af doende bewezen. 

Uitvoerige [geïllustreerde beschrijvingen in de Duitsche 

taal gratis. 

Dit instrument is naar geheel dezelfde beginselen gecon¬ 
strueerd als de universaal theodoliet. De iets grootere af¬ 
metingen van een sterkeren kijker maken het mogelijk van 
de groote nauwkeurigheid der afleesinrichting nog meer pro¬ 
fijten te trekken. 

De afmetirgen blijken uit de volgende tabel: 

Vrije opening van het objectief. 60 mM. 

Totale lengte „ „ .. 260 „ 

Vergrooting van den kijker . resp. 24 X , 30 X en 40 X 

Hoekwaarde van het niveau op de eerste as 7 seconden 
„ „ „ » den verticalen 

rand . . seconden 

Vergrooting van het afleesmicroscoop . 37 X 

Middellijn van den horizontalen rand . 140 mM. 

„ „ „ verticalen ,, . 95 »» 
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Directe aflezing zonder schatting tot op. 0.2 seconde 

Gewicht van het instrument . 10.3 KG. 

,, , , de metalen instrumentenkast. 5.7 ,, 

„ „ het statief . 7.5 „ 



In figuur I ziet men een beeld van de verpakking van het geheele 
instrument in een koffer, welke op den rug kan worden gedragen. 
Fig. II toont de transportkist. Het totaal gewicht bedraagt niet meer 
dan V* & Vk gedeelte van datgene, wat een gelijkwaardig universaal- 
instrument pleegt te wegen. Dit maakt, dat het instrument voor nauw¬ 
keurig werk in overzeesche en ongecultiveerde landen met moeielijke 

transporten een zeer 
groote vooruitgang be- 
teekent ten opzichte van 
de oude constructies. 

\n.0552 Nauwkeuriy- 
hriils Theodoliet van 
Wild voor triangulatie 
Ie en llc orde, 360° of 
400g. In metalen koffer, 
met oculairen 24 X , 30 X 
en 40 x vergrooting en le¬ 
deren beschermkap voor 
het objectief, met statief 
IVa met vaste beenen. 
No. G552A Nauwkeu¬ 



righeids Theodoliet 

F,g - 1 F ‘ 8- 11 van Wild, alleen met 

horizontalen cirkelrond , 360" of 4oog, in metalen koffer, met oculairen 24 x , 30 X en 40 X 
vergrooting en lederen beschermkap voor het objectief, met statief IVa met vaste beenen. 
N'o. 6552/1 Statief IVa met vaste beenen, afzonderlijk. 

,, 0552/2 Lederen Uesclicrmkap voor den statiefkop. 

,, 0552/3 Centreeringsplunt met centreerstift, voorzien van doosniveau, voor het opstellen 

van den theodoliet op peilers. 

No. 0552/4 EloelriHche Helichtingsinriehting met handlamp en batterijkast in lederen 
etui, hetwelk gemakkelijk aan het statief bevestigd kan worden. 

No. 0552/5 Zenith Prisma, passend op het oculair. 

0552/0 Zonneglas, zwart, blauw of groen, passend op het oculair met zenithprisma. 
,, 0552/7 Astrolabium in leder etui voor astronomische tijd- en breedtebepalingen, pas¬ 

send op het objectief van den theodoliet. 

No. 0552/10 Speciale Transportkist voor den Nauwkeurigheids Theodoliet van Wild, inwendig 
met kussens bekleed, met handgrepen en slot. 


PLANCHET VAN WILD 


Deze nieuwe uitrusting van Wild vooreen 
planchet biedt, wat betreft kwaliteit en con¬ 
structie van de vizierliniaal met kijker van 
het statief en van het planchet zeer groote 
voordeelen met het oog op het kleine ge¬ 
wicht, gemakkelijke en eenvoudige verpak¬ 
king en volledigheid van uitrusting. 

De met linnen overtrokken houten kist, 
waarvan de hoeken en kanten door metaal¬ 
beslag beschermd zijn, bevat: 
i vizierliniaal met kijker, 1 verlengstuk voor 
deze vizierli¬ 
niaal, i on¬ 
derstel met 3 
stelschroe- 
venterbeves- 
tigingvanhet 
teekenbordof 
planchet, 1 
boussole, i 
los niveau, 1 
rekenliniaal, 
i transver- 



Fig. 1 
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saalschaal i : 1000, i : 2000, 1 : 2500, 1 : 5000, 
i oliefleschje, 1 potloodvijl, i klein kastje met 
ruimte voor potlood, gummi, punaises e.d., waarin 
3 correctiestiften, 1 steekpasser, 1 loupe en 1 
schietlood. 

Het statief, waarvan de kop door een lederen kap 
beschermd wordt, heeft 3 inschuifbare pooten en 
is bijzonder licht en stabiel. 

De teekenborden van teakhout, welke aan de ach¬ 
terzijde door metalen strooken versterkt zijn. kun¬ 
nen in de volgende afmetingen geleverd worden: 
42 x54, 46x01, 61 x 76 cM. Ter bescherming van 
de teekenborden dienen stevige canvas foudralen. 
Het onderstel, dat de verbinding vormt tusschen 
planchet en statief, is zichtbaar in fig. II, waar 
het op het statief is opgesteld. Het heeft een ver¬ 
ticale as met klem- en fijnbeweging, zoodat een 
nauwkeurige oriënteering van het teekenbord mo¬ 
gelijk is. Deze fijnbeweging bestaat echter uit een 
worm en wormrad, welke tegenover de gebruike¬ 
lijke micrometerschroef met tegenwerkende veer 
het groote voordeel heeft, dat elke ongewenschte 
beweging uitgesloten is. 

De vizierliniaal, welke is afgebeeld in fig. I, be¬ 
staat uit een grondliniaal met daaraan bevestigd 
een parallel liniaal van 33 cM. lengte, welke laat¬ 
ste met behulp van een verlengstuk op 43 cM. 
kan worden gebracht. Op de grondliniaal staat de 
kijkerdrager, welke met behulp van een micrometerschroef aan de hand van het op de grondli¬ 
niaal aangebrachte dwarsniveau, verticaal gesteld kan worden in het viziervlak. Niettegenstaande 
de horizontale as slechts 12 cM. boven den bovenkant van de plank is aangebracht, zoodat men een 
stabiele constructie verkrijgt, kan toch de kijker worden doorgeslagen. 

De kijker is van de normale constructie van Wild met een groot 
gezichtsveld en groote helderheid. De scherpstelling geschiedt even¬ 
eens door verschuiving van een centrale instellens. De afmetingen 
van den kijker blijken uit de tabel aan het slot dezer beschrijving. 

Voor het richten van den kijker werkt op de beweging om de 
horziontaleas een klemschroef met fijnbeweging; voor de aflezing 
van verticale hoeken is een alhidadeniveau aanwezig, hetwelk vast 
verbonden is met het afleesmicroscoop van den verticalen rand. 

Dit niveau kan worden ingesteld met behulp van de micrometer¬ 
schroef, welke in fig. I boven het dwarsniveau zichtbaar is. 

De verticale rand heeft een middellijn van 50 mM., is verdeeld in 
graden met becijfering om de 2 graden. Het schaalmicroscoop ver¬ 
oorlooft een directe aflezing tot in 10 min. Hiervan kunnen nog 
onderdeden worden geschat tot in heele minuten. Een verbetering 
ten opzichte van bestaande constructies is de verticale ligging van 
het afleesmicroscocp, dat zich aan het hoogste punt van het instru¬ 
ment bevindt, slechts 16*4 cM. boven het vlak van de teekenplank. 

Dit veroorlooft den waarnemers in elke situatie een zeer gemak¬ 
kelijke aflezing. 

Op verzoek kan een draaibaar prisma geleverd worden, dat op het 
oculair van dit afleesmicroscoop kan worden geschroefd, tengevolge 
waarvan een aflezing onder ca. 45 mogelijk wordt. De verticale 
rand wordt verlicht door een prisma, dat zich aan den kijker¬ 
drager bevindt. 

Verder zij opgemerkt, dat de 4 instelschroeven aan den kijker¬ 
drager in eikaars onmiddellijke nabijheid aangebracht zijn. Zij 
hebben echter verschillende richting, zoodat onderlinge verwisseling 
uitgesloten is. 

Bij het instrument worden verder alle hulpmiddelen geleverd, als 
rekenliniaal e.d., waarvan de ervaring geleerd heeft, dat zij bij topo- 
rafische opnamen met behulp van een planchet onmisbaar zijn. 
onstmctie en verdeeling van de topografische klapbaak, welke 
tot deze uitrusting behoort, blijken uit de afbeeldingen nos. 7*4^ 
en 7148/1. De verdeeling is eenvoudig en duidelijk; tot op 800 M. 
kan men dM. aflezen en cM. schatten. »« 714» en 7148 1 No»7i48«n7i48 i 
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Gewicht en afmeting van een en ander blijken uit de navolgende tabel: 

Nuttige objectiefopening 40 mM. — onveranderlijke lengte 175 mM. — lengte met zonnedop 
195 mM. vergrooting 24 x — afstandsmeter met constante 100 optel-constanteo — parallel¬ 
liniaal met verlengstuk 43 cM. — hoogte van de horizontale as boven den onderkant van de 
liniaal 12 cM. — verticale rand 360 of 400 g — gewicht van de instrumentkast met inhoud 
8 1 4 KG. — gewicht van het teekenbord 46 x 61 cM. uit teakhout 4 KG. — gewicht van het statief 
4 KG. — afmetingen der gangbare teekenborden 42x54, 46 x 61 , 61 x 76 cM. 

.\'o. 6553 Planchet-uitrusting van Wild 360 of 400 g omvattend: 

Vizierliniaal met kijker, verlengstuk voor de liniaal, boussole, los niveau, rekenliniaal, transver- 
saalschaal, loupe, potloodvijltje, etui met steekpassers, waarin ruimte voor potlood, gummi, 
punaises e.d., 3 justeerstiften, oliefleschje en schietlood, het geheel in stevige houten kast met 
linnen overtrokken en voorzien van metalen hoekbeslag en lederen draagriemen. Statief met 
inschuifbare beenen en lederen beschermkap voor den statief kop, benevens onderstel met 3 stel- 
schroeven ter bevestiging van het teekenbord. 

\o. «553 7 /ruitli Prisma. 

Teekenborden voor deze uitrusting van teakhout met metalen versterkingsribben 

\o. «553/1 Afmeting 42 X 54 cM. 

*« «••t*3/i! fl 46 X 61 ,, 

,, 6553/3 „ 61 X 76 „ 

Canvas foudralen voor de teekenborden met leder versterkt. 

\o. 6553 \ Voor teekenbord 42 c 54 cM. 

9« «533/5 lf „ 46 X 61 11 

,1 «553/6 „ 1 , 61 X 76 „ 

Topografische klapbaken voor de Planchetuitrusting met afneembare doosniveaux. 
\o. 7148 Lang 3 M. (voor afbeeldingen zie vorige pag.) 

99 ' 1 48/1 ,, 4 H ft ft »t t> >* 


FOTOGRAMMETRIE 

De fotogrammetrie, welke tot doel heeft van fotografische terreinopnamen kaarten te vervaar¬ 
digen, heeft zich in de laatste jaren uit het experimenteele stadium tot een definitieve topo¬ 
grafische methode ontwikkeld, welke in vele landen reeds met succes wordt toegepast. 

Ook voor deze methode heeft Dr. Wild verschillende instrumenten geconstrueerd en wel: 
Photo-Theodoliet, Vlieger-camera en Stereo-Autograaf, welke dient om terrestrischq en aero- 
fotogrammen automatisch te karteeren. 

De fotogrammetrische instrumenten van Dr. Wild, bij welker constructie gebruik werd gemaakt 
van veelzijdige ervaringen op dit gebied, dragen alle gunstige kenmerken van de hoog ge- 
klassificeerde Zwitsersche industrie. 

Als bijzondere eigenschappen gelden ook voor deze instru¬ 
menten: DE QROOTE STABILITEIT, HOOGST BEREIK¬ 
BARE NAUWKEURIGHEID, MEEST PRACTISCHE GE¬ 
BRUIKSMOGELIJKHEID EN DE IN VAKKRINGEN ZOO 
GUNSTIG BEKEND STAANDE MEESTERLIJKE OPTISCHE 
SYSTEMEN, waaraan, in het bijzonder bij deze instrumenten, 
zeer hooge eischen moeten worden gesteld. 

De K. L. Af. heeft reeds sedert eenige jaren een Wild VHeger-Camera in gebruik . 

Gaarne verstrekken wij aan belanghebbenden geïllustreerde beschrijvingen van de ffotogram- 
metrische instrumenten van Dr. Wild gratis op aanvraag. 


Een uitvoerig handboek, de methode en het gebruik der verschillende instrumenten duidelijk 
verklarend, met vele teekeningen en bijlagen, vermelden wij hieronder: 

STEREOPHOTOGRAMMETRIE, MIT BESONDERER BE- 
RÜCKSICHTIGUNG der photogrammetrischen IN- 
STRUMENTE VON Dr. HEINRICH WILD, HEERBRUGQ 

von Dr. MAX ZELLER, Ingenieur an der Eidg. Technischen 
Hochschule, Zürich 

PRIJS . f 12.50 
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Geodetische Instrumenten 
van Carl Zeiss 


Wij zijn importeurs der Geodetische Instrumenten van Zeiss en houden een com¬ 
plete collectie er van zooveel mogelijk voorhanden 
Levering kan dus in den regel uit voorraad geschieden 

Algemeenc Eigenschappen: 

1. Handige, fraaie, zeer stabiele bouw. 

2. Gevoelige deelen, zooals randen, assen, schroefdraad van de schroeven voor de fijnbeweging, 
zijn tegen schadelijke invloeden van buiten beschermd. 

3. De verticale omdraaiingsassen zijn cylindervoimig en uit staal vervaardigd. Daardoor is 
een gelijkmatige, nauwkeurige gang gewaarborgd. 

4. De kijkers hebben een inwendige inrichting voor het scherpste Hen. Zij hebben daardoor een 
constante lengte en zijn stof- en waterdicht. 

5. In de beeldvlakken van de kijkers bevinden zich strepen op glas voor het afstandsmeten met 
constante 100. 

6. De oculairen dragen een dioptriën-verdeeling om de strepen snel scherp te kunnen instellen. 
De correctieschroeven der kruisdraden zijn beschermd door een kap. 

7. Voor het regelen der libellen dienen trek- en drukschroeven zonder veeren. De regeling is 
daardoor duurzaam. 

8. De pooten van de statieven zijn met breede scharnieren aan de bovenplaat verbonden. Groote 
[stevigheid en een matig gewicht zijn eigenschappen van de statieven. 

9. De schroeven ter bevestiging van de instrumenten op de statieven passen in de veerplaten 
van alle drievoeten. 

10. Eenvoudige, snelle behandeling en een groot prestatievermogen. 


ZEISS WATERPASINSTRUMENTEN 
Zeiss Waterpasinstrument I 

Voor gemiddelde technische waterpassingen, met en zonder horizontalen rand. 

Vergrooting van den kijker. 25 x 

Vrije middellijn van het objectief. 30 mM. 

Scherpstelling tot op een kortsten afstand _ _ _ . 

van. 2 M. • 

Gevoeligheid van het niveau.30 7 2 mM. 

Lengte van den kijker . 190 ,, k 

Hoogte van het instrument .ca. 120 

Gewicht „ ,, zonder cirkelrand 1.9 KG. tl- H 

tv tt vv tv met „ 2.2 ,, 

» „ de kist . 1.7 „ 

Buitenwerksche maten van de kist. 23X15XHCM. 

Gewicht van het statief met al dan niet uit- 

schuifbare beenen . 4.5 KG. * «rf-Ll 

Het Zeiss-prismasysteem en een loupe dienen voor het waar¬ 
nemen van het niveau. Uit het samenvallen van de uit- 
einden der bel wordt het inspelen geconcludeerd. Men neemt J fr ' Ji 
het samenvallen waar met het ongeaccomodeerde oog. 

Nauwkeurigheid van het inspelen */*o der gevoeligheid //l^Jt 7 /j fait iimbu 

gtiïiki". i \l\W \ 

Micrometer-kipschroef vergemakkelijkt het snel inspelen, ƒ \ 

Beschermde voetschroeven. Aflezing van den rand als 1 

bij waterpasinstrument IV. ƒ Ml s \ 

Het eenmaal gewaterpaste hoogteverschil van twee. op 1 W / 

KM. afstand van elkaar gelegen punten is bij gebruik van 
de opvouwbare Zeiss-baak met verdeeling in cM. gemid- No. 653* 1 Zm* w»terp**in«tniin«nt l met 
deld op 0.6 cM. nauwkeurig. cwkeirood 

De instrumenten worden geleverd met statieven met vaste beneeti en in een eikenhouten kistje mei 
slot en alle toebehooren. 

No. «532 ZeiMM \\'aierpu*iiiMtruiiient als boven omschreven, geheel compleet. 

t, « 532/1 „ ,, met cirkelrond, als boven omschreven, geheel 

compleet. 
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Zeiss Waterpasinstrument II 

Voor goede technische waterpassingen, met en 
^ ___ zonder horizontalen rand, met en zonder instelling 

y*S'lW(iÜ jT.sWÉ T Ta door middel van wigvormige streep en planparal- 

m leue plaat. 

• „ — o Vergrooting van den kijker..... 31 X 

Vrije middellijn van het objectief.... 35 mM. 

*ÉBÊ Scherpstelling tot op een kortsten af- 

r ’ -- -■ stand van . 2.5 M. 

N 1 b 6 ' M Gevoeligheid van het niveau . 2o"/2 mM. 

Lengte van den kijker. 210 ,, 

1 ijfeu wtv J7 Hoogte van het instrument ca. 165 ,, 

Gewicht „ „ zonder 

p _jtHjiiWT cirkelrand . 2.7 KG. 

^ Gewicht van het instrument met cir- 

kelrand . 3 ,, 

JQ*» Gewicht van de kist . 2.2 ,, 

Buitenwerksche maten van de kist 24X21X14CM. 
Gewicht van het statief met al dan 
_niet uitschuifbare beenen . 4.5 KG. 

TV ijTflf YV \.A De kijker is om zijn lengteas draaibaar. Het rever- 
W Mg sie-niveau, met bel van praktisch constante lengte, 

" \ V^r \ heeft nauwkeurig evenwijdige inspeel raaklijnen. Daar- 

\ door is een vlug regelen van één standpunt uit naar 

/ T mm. ■ . A \ % \ het gemiddelde van twee aflezingen mogelijk. 

- Waarnemen zonder parallax van het niveau met on- 
r fJ l j V-- geaccomodeerd oog, door een prismasysteem met2 x 

.. vergrootende loupe. 

No. 6531'! Zeii» w»terp«*instrument ii m*t cirkelrand. NauwkeU righeid van het inspelen is V«o van de ge¬ 
voeligheid, gelijk 14". 

Micrometer-kipschroef. Beschermde voetsch roeven. 

Aflezing van den rand als bij waterpasinstrument IV. 

Deelen ter aanvulling: wigvormige strepen in het _ u 

beeldvlak en planparallelle plaat als bij waterpasin- 

strument III. 

Het eenmaal gewaterpaste hoogteverschil van twee, 

op i KM. afstand van elkaar gelegen punten is bij ■ 

gebruik van de opvouwbare Zeiss-baak met verdeeling fp; 'm 

in cM. gemiddeld op 3 mM. nauwkeurig, bij gebruik / 'jL| * 

van de Zeiss-invarbaak met verdeeling in *4 cM., ^ |■'ntó\lg : If‘ 

wijvormige streep met planparallelle plaat, gemiddeld 'ip VmMt 2 /Ê^I ^ 

op i mM. nauwkeurig. v 

De instrumenten worden geleverd met statieven met vaste 
beenen en in een eikenhouten kistje met slot en alle 
toebehoor en . 

No. 6533 Zeiss Waterpasinslruincnt II. als boven 
omschreven, geheel compleet. 

No. I Zeiss \Vut<-r|»;i-.iristriitncnt II mrt ril- c*r.nx.xx** 

liclrand als boven omschreven, geheel compleet. 

No. 6533/2 Zeiss Waterpasinstruinent II geheel 
als 110. 6533 , doch \oorzien ranplanparallelle plaat. 

voor de instelling met tcigvormige strcep.j t ^ * 

No. 6533/3 Zeiss Waterpasinstruiuent II geheel 
als no. 6333 , doch voorzien van opxetboussole 
(vol(|Cns ulbeeltlillfj) verdeeld in 360 of 4 °° 6- No.6333/3Zeiss w»terpa»in»trumentIIm*t opirtbouuole 



Voor do prijzen der artikelen uit deze prijscourant verwijzen wij U naar de afzonderlijk 
hierbij gevoegde, periodiek verschijnende, prijslijst. Deze prijslijst wordt U op verzoek 
gratis en franco toegezonden. Voor groote orders zijn wij gaarne bereid U van te voren 
onze uiterste prijzen op te geven. 
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Zeiss Waterpasinstrument III 

Voor zc«t nauwkeurige waterpassingen, met en zonder instelling door middel van wigvormige 

^ streep en planparallelle plaat. 

Vergrooting van den kijker 36 x 
Vrije middellijn v/h objectief 45 mM. 
Scherpstelling tot op een 

kortsten afstand van. 3.2 M. 

Gevoeligheid van het niveau io'72 mM. 
Lengte van den kijker .... 340 ,, 

Hoogte van het instrument 190 ,, 

Gewicht „ „ „ 

zonder planparallelle plaat 4 KG. 
Gewicht van het instrument 
met planparallelle plaat .. 4.4 ,, 

Gewicht van de kist. 3.2 ,, 

Buitenwerksche maten van 

de kist. 40x22x12 cM. 

Gewichtv/h statief met al dan 
nietuitschuifb. beenen .. 5.3—5.8 KG. 

Uitstekende kijker, waarvan de ver¬ 
grooting, beeldscherpte en helderheid 
ook zeer nauwkeurige waterpassingen 
over ontoegankelijke terreinsgedeelten 
(rivieren, overbrugging van eenige hon¬ 
derden meters) mogelijk maken. 

De kijker is om zijn lengteas draaibaar. 
Waarnemen van het niveau met het 
Zeiss-prismasysteem; geen parallax. 
Regeling vanuit één standplaats naar 
het gemiddelde van vier aflezingen op de baak. De regeling is onafhankelijk van de hoeken 
tusschen de raaklijnen van het reversieniveau en 
tusschen de vizierlijnen van den biaxialen kijker. 

Om de nauwkeurigheid van het instrument geheel 
tot haar recht te doen komen, wordt dit geleverd 
met wigvormige strepen in het beeldvlak en met een 
planparallelle plaat voor het objectief. Daarmee kan 
men met inspelcnd niveau (horizontale vizierlijn) 
scherp op de strepen van de baak instellen en onder¬ 
deden van een interval der baakverdeeling op ‘/w 
mM. nauwkeurig meten. 

De bijbehoorende baken hebben een verdeeling op 
invarband in l / 2 cM. Vochtigheid en temperatuur 
der lucht beïnvloeden praktisch de lengte van de 
baak niet. 

Het eenmaal gewaterpaste hoogteverschil van twee, 
op een KM. van elkaar gelegen punten is bij ge¬ 
bruik van de Zeiss-invarbaak met cM. verdeeling, 

Werking 



No. 6535 Zeiss waterpaiinstnmsent III met planparallelle plaat. 



- 



Zeisa waterpaamsUument 111 met zonnescherm. 


zs 


9 $ 


SS 


Gezichtsveld 

Aflezing: Baak 56,7 + tromrn 1 830 ■» 56,7830 deden 
56,7830 

-— - mm 1,83915 m boven nulpunt baak. 


instelling 
met wig¬ 
vormige 

streep en planparallelle plaat, gemiddeld op mM. 
nauwkeurig. 

Waterpasinstrumenten II en III met planparallelle 
plaat, voor de instelling met wigvormige streep. 

De instrumenten worden geleverd met statieven met 
vaste beenen en in een eikenhouten kistje met slot en 
alle toebehooren. 

No. 6534 Zeiss Waterpasinslrument III. als boven 
omschreven, geheel compleet. 

\o. 6535 Zeiss \\ aterpasinstrument III met plan - 
parallelle plaat , roor de instellinf) met tcigvor- 
migestreep, als boven omschreven, geheel compleet. 
No. 6535 , 1 Zonnescherm (volgens afbeelding) 
voor de instrumenten III (!\o. 6534 en 6535 ). 
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ZEISS WATERPASINSTRUMENT IV 



Voor eenvoudige technische waterpassingen; met 
en zonder horizontalen rand. 

Vergrooting van den kijker . 25 X 

Vrije middellijn van het objectief .. 30 mM. 

Scherpstelling tot op een kortsten af¬ 
stand van . 2 M. 

Gevoeligheid van het niveau . 30”/2 mM. 

Lengte van den kijker . 190 

Hoogte van het instrument .... ca. 120 
Gewicht ,, ,, ,, zonder 

rand . 1.6 KG. 

Gewicht van het instrument met rand 2 ,, 

,, „ de kist . 1.6 ,, 

Buitenwerksche maten van de kist 22 x 17 X 14 cM. 

Gewicht van het statief met al dan 

niet uitschuif bare beenen . 4.5 KG. 

Gezichtsveld van de loupe-verdeeling in 360 ; 


II 

II 
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Aflezing 20 0 26' 


No. 6536 1 Zeiu wAterpatinttr umcnt IV met cirkel rand 


Lichaam van den kijker en huis van het niveau 
vervaardigd uit een stuk. 

De spiegel (in montuur) van het niveau dient ook 
voor beschermings- en afsluitdeksel. 

De velden-verdeeling in cM. van de opvouwbare 
Zeiss-baak is af te lezen op een afstand van 300 M. 

De aflezing van den horizontalen rand geschiedt zonder beweging van het hoofd, slechts door 
een verandering van de richting van zien, bij een indexstrcep, door een loupe met io-voudige 
vergrooting direct onder het kijkeroculair. Men leest af door schatting in tiendedeelen bij ver- 
deeling in 360 : 1', bij verdeeling in 40og : 2c. 

Het eenmaal gewaterpaste hoogteverschil van twee, op 1 KM. afstand van elkaar gelegen punten 
is bij gebruik van de opvouwbare Zeiss-baak met ver¬ 
deeling in cM. gemiddeld op 1.2 cM. nauwkeurig. 

De instrumenten worden geleverd met statieven met 
vaste beenen en in een eikenhouten kistje met slot en 
alle toebehooren. 

\u. ti-VMi Zri*H utrrpMniiiHtriiiiient IV.als boven 
omschreven, geheel compleet. 

\u. ur>:tK I ZH»n Watcrpnsinstruuient IV met 
cirkelrond, als boven omschreven, geheel compleet. 

ZEISS 

WATERPASINSTRUMENT V 

Voor eenvoudige waterpassingen, zeer geschikt voor 
bouwwerken, uitsluitend zonder horizontalen rand. 

Vergrooting van den kijker . 25 x 

Vrije middellijn van het objectief .... 30 mM. 

Scherpstelling tot op een kortsten af¬ 
stand van . 2 M. 

Gevoeligheid van het niveau . 30"/2 mM. 

Lengte van den kijker . 190 ,, 

Hoogte van het instrument . 120 „ 

Gewicht ,, ,, ,, . 1.4 KG. 

Gewicht van de kist .. 1.4 ,, 

Buitenwerksche maten van de kist 23XI5 *ï 2c M. 

Gewicht van het statief . 3.5 KG. 

De kijker van dit instrument is, wat constructie en 
optische eigenschappen betreft, geheel gelijk aan die 



'u*. a *t, 


No. 6536,10 Zei» waterp&smstrumtnt no. V. 
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van het instrument No. IV; de onderbouw is echter zoo eenvoudig mogelijk gehouden en 
mist daardoor de klem- en micrometerschroef. Voor de voorloopige horizontaalstelling is 
een doosniveau aanwezig. De centimeterverdeeling der baak is op 300 Meter aistand af te lezen. 

Het instrument wordt geleverd met statief met vaste leenen en in een eikenhouten kistje met slot en 
alle toebehooren. 

ÏVo. 6536/10 Zeis» Wnterpasinstrument V, als boven omschreven, geheel compleet. 

Statieven met inschuivende beenen 

De Zeisa Wuterpusinstrunicntcn I, II, 111 en IV kunnen ook worden geleverd met sln- 
tieven met inschuivende beenen. 

IVo. 6536/20 Statief met Inschuivende Deenen voor de instrumenten I, II en IV. 


,, 6536/25 


III. 


’s nachts, 


ZEISS THEODOLIETEN 
Zeiss Theodoliet II 

Voor triangulatie Ile en Ille orde, nauwkeurigheids-veelhoeksmeting overdag en 

nauwkeurigheids-tachymetrie. 

Met en zonder verticalen rand. 

Vergrooting van den kijker . 

Vrije middellijn van het objectief. 40 mM. 

Scherpstelling tot op een koristen afstand 

van. 

Gevoeligheid van het niveau van den ver¬ 
ticalen rand . 
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1.2 M. 


30/2 


5*3 

4 


KG. 


mM. 

Directe aflezing van beide randen . 1" of i” 

Lengte van den kijker. 170 mM. 

Hoogte van het instrument . 230 

Gewicht „ „ „ . 

,, ,, de kist. 

Afmetingen van de kist. 344x204x174 niM. 

Gewicht van het metalen etui . 2 KG. 

Hoogte ,, ,, ,, ,, . 290 mM. 

Middellijn . 172 „ 

Gewicht van het statief. 5.3 KG. 


Zeiss’ theodoliet II 


Kijker in beide richtingen door te slaan. 

Speciaal dradenkruis (onderbroken dubbele strepen). 
Aflezing van beide randen in één oculair direct naast 
het oculair van den kijker. 

Optisch middelen van beide diametraal gelegen plaatsen 
van den rand. 

Eén plaats, waar het licht voor beide randen, optische 
micrometer en strepenkruis van den kijker intreedt, op zij 
aan de tweede as. De verlichting wordt nimmer door den 
waarnemer onderschept en is voor het werken in het 
donker met kunstlicht bijzonder geschikt en daarvoor 
ingericht. Vereenvoudigde inrichting voor het repeteeren 
met slechts één klem- en fijnbewegingsschroef. 
Afleesmicroscopen, rand en fijnbewegingsschroeven zijn 
geheel ingebouwd. 

Drievoet en bovenbouw zijn door een klem met elkaar 
verbonden. Bij het meten met ,,dwangcentreering” wordt 


de bovenbouw uit den drievoet gelicht en hierin een schijf met merk om op te richten geplaatst 
Deelen ter aanvulling: optische centreerinrichting, in den drievoet ingebouwd of los. Electrische 
verlichting. Prisma voor het oculair voor het richten onder groote hellingen. Buis- of cirkel- 
boussole. Voorzetprisma voor de optische nauwkeurigheids-afstandsmeting. Nauwkeurigheid 
gemiddeld 2—3 cM. per 100 M. Nauwkeurigheids-polygoonuitrusting. 

Verpakking: houten kist of metalen etui en rugzak. 

Gang van de aflezing: 

Eerst de strepen van de beide beelden van den rand doen samenvallen. 

Aflezing van den rand (bovenste venster): 

Graden = rechtopstaande getal links van het zwaar geteekende merk (358 resp. 48). 
Tientallen minuten = aantal der intervallen geteld van dit rechtopstaande graadgetal tot aan 
dat paar samenvallende strepen, welke twee plaatsen op den rand aangeven, die juist een ge- 
strekten hoek verschillen (20' resp. 50"). 

(Een interval op 10' gesteld, omdat afleeseenheid *= halve verdeelingseenheid). 
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Aflezing van de trommel (onderste venster): 

Eenheden minuten = bovenste getal links van de indexstreep (2' resp. 8'). 

Tientallen seconden = onderste ,, ,, ,, ,, ,, (o” ,, 3°'),• 

Seconden en onderdeden van seconden = aflezingen aan de indexstreep (0.5" resp. 6"). 



Gezichtsveld in het afleesmicroscoop (% schijnbare grootte). 

Verdeeling in 360° 358’ 20' Verdeeling in 400g 48g 50' 

+ 2 0 . 5 " 4- 8 * 36 ” 

358 ^ 2 2' 0.5" 4 8g 58' 36" 

Deze theodoliet wordt geleverd met statief met vaste beenen en naar verkiezing in een eikenhouten 
kast met slot of in metalen etui. 

\o. 6537/1 0 Zeiss Theodoliet II, als boven omschreven, cirkelranden verdeeld in 360° of 400g. 
„ 6537/11 Als Voren, voorzien van eleetriselie verlichting. 

,, 6537/12 Zeiss Theodoliet II, zonder hoogt era ml, 

Deelen ter aanvulling 
No. 6537/13 lliiishoussole. 

,, 6537/1 -4 Cirkelboussole 360 ° of 400 g. 

,, 6537/15 Prisma’s voor kijker- en afleesmicroscoop-oculair voor 

het richten onder hellingen tot 70°. Het kijkeroculair-prisma voorzien 
van driedeelig temperglas. 

N». 6537/16 Zeiiith Prisma’s opschroefbaar voor kijker- en aflees¬ 
microscoop-oculair voor het richten onder hellingen tot 90°. Het kijker¬ 
oculair-prisma voorzien van driedeelig temperglas. 

\o. 6537/17 Waterpasniveau. 

,, 6537/16 Optische Centreerinrichtin;i 1 voor bodempunten, met 

kruisniveaux, passend op het statief, in etui. 

Mo. 6537/19 Optische Centreerinrichtiny II, voor bodem- en zenith- 
punten, verder als boven, in etui. 

No. 6537/20 Optische Ccnlrccriurichtiny III in den drievoet van 
het instrument ingebouwd. 

No. 6537/21 Zonneglas. 

,, 6537/22 Itefleetor voor het draadkruis. 

,, 0537/23 Htigzak met draagriemen voor theodoliet in metalen 

etui. 

No. 6537/24 Eleetriselie Mijnlamp. 

Metalen etui »* 6537/25 Accumulator. 

,, 6537/26 Itatterijkast met vier zaklantaarnbatterijen. 

No. 6537/27 Wandeonsole met centreerpunt en doosniveau. 

., 6537/26 Transportkist met kussens bekleed voor theodoliet in metalen etui. 

De Zeiss Theodoliet II wordt tegen prijsverhooging desverlangd geleverd met een statief met 
inschuivende beenen. 



Zeiss Theodoliet III 

Voor triangulatie 11Ie en IVe orde, polygoneering, opname in poolcoördinaten (tachymetrie). 
Met en zonder verticalen rand. Met en zonder micrometer. 

Vergrooting van den kijker . 27 x 

Vrije middellijn van het objectief ... 40 mM. 

Scherpstelling tot op een kortsten afstand van . 1.2 „ 

Gevoeligheid van het niveau van den verticalen rand . 3° 7 2 *» 
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Aflees-ocuUir voor beide 
randen. 

Trommel voor micrometer. 
Klemschroef voor hoogte- 
be weging. 

Steunstift voor opzet-bous- 
sole. 

Libel-prisma. 

Libel voor verticalen rand. 
Reflector voor dit libel. 
Spiegel voor belichting ver¬ 
ticalen rand. 

Sbherpstel-ring voor kijker. 

.. „ <*»■- 

phragma. 

Steunstift voor buis-kompas. 
Justeerschroef voor doos¬ 
niveau. 

Ooosniveau. 

Justeerschroef voor dwars- 
libel. 

Dwars-libel. 

Justeerschroef der micros¬ 
copen. 

Micrometerschroef voor libel 
van verticalen rand. 

Spiegel voor belichting hori¬ 
zontalen rand. 
Repetitiehefboom. 
Micrometerschroef voor kij¬ 
ker. 

Klemschroef voor boven¬ 
bouw. 

Klemschroef voor zijdeling- 
sche beweging. 
Micrometerschroef voor zij- 
delingsche beweging. 
Nastelschroef. 
Aantrekschroef. 


Nauwkeurigheid van een enkele 
aflezing: 

bij schaalmicroscopen 12" of 50' 

bij micrometer . 2" of 5' 

Lengte van den kijker. . 170 mM. 
Hoogte van het instrument 

ca. 250 mM. 
Gewicht van het instrument 5.3 KG. 
Gewicht van het voorzet-prisma 

met tegengewicht . 0.34 KG. 

Gewicht van de kist . 4 ,, 

Afmetingen van de kist 

344 ><185 x 150 mM. 
Gewicht van het metalen etui 2.3KG. 
Doorsnede 196x156 mM. 

Gewicht van het statief 5.3 KG. 

Horizon la Ie rand: 

Microscoop Trommel 

Aflezing 1:348' 20' 3'. 2 34" ( n „ 
II: 20 32 lèl \ 7 9 

Gemiddelde: 348 47' g" 
Verticale rand: 91° 15.4’ 
(Herhaling)_ + 15 - 5 ' 

3 °; 9 ' „ 

91 30 54 

Gezichtsveld van het afleesoculair 
( % schijnbare grootte) en microme- 
tertrommel bij verdeeling in 360°. 


Zeiss theodoliet III met hoogterand en micrometer 


Gelijktijdige aflezing van beide randen in een ocu¬ 
lair, dicht bij het kijkeroculair. 

De kijker kan in beide richtingen worden door¬ 
geslagen. 
Vereenvoudigde 
inrichting voor 
het repeteeren 
met slechts één 
klem- en fijnbe- 
ïwegingsschroef. 
Drievoet (= on¬ 
derstel v. d. the¬ 
odoliet met de 
3 stelschroeven) 
en bovenbouw 
zijn aan elkaar 
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bevestigd door een klem. Bij het meten met z.g. „dwangcen- 
treering” wordt de bovenbouw uit den drievoet gelicht. In 
dezen drievoet, welke op het statief blijft staan, wordt een 
schijf met merk om op te richten geplaatst. 

Deelen ter aanvulling: optische centreerinrichting, in den 
drievoet ingebouwd of los. Prisma voor het oculair, voor het 
richten onder groote hellingen. Niveau op den kijker voor het 
waterpassen. Buis- of cirkelboussole. Electrische verlichting. 
Loupen voor het gemakkelijk en parallax-vrij aflezen van 
de micrometertrommel, ingebouwd in een houder voor het 
bevestigen van den micrometerdrager. 

Voorzetprisma met tegengewicht (kan worden doorgesla¬ 
gen) voorde n 11 11 u k rurin hriilsu (<« 1 11 mis iih>I i ny, 

met horizontale of verticale baak. 

Verpakking: houten kist of metalen etui. 


Zei» theodoliet ui ,onder hoogter.nd, me. Dese theodoliet wordt geleverd met statie/ met vaste beenen en naar 
micrometer en optische centreerinrichting verkiezing in een eikenhouten kast met slot of in metalen etui. 












































X.r. II r#f. 'I. .iltreml tl* Zoom - tiKNfmldiii, Rotterdam 9 '*-Gravenhaye. Hilrvrstnn (FahrJ t*n Semarang 


\o. 65217/10 Zei** Theodoliet III, zonder optisehen iiiieroineter, cirkelranden verdeeld 
in 360 of 4oog. 

\o. 65 : 17 , 11 Als Voren, voorzien van eleetrisehe verlKehtlnp, 

,, 6537/42 Zeiss Theodoliet III met optisehen inierimieler, cirkelranden verdeeld in 360 

of 400g. 

\«. 6537 13 Al* Voren, voorzien van eleetriselic verliehtinp. 

,, 6537 11 Zei** Theodoliet III zonder hoopt ernnd en zonder optisehen mi erom et er. 

,, 6537 15 Ak Voren, wief optisehen mi er o meter. 

Deelen ter aanvulling 

\o. 6537 16 Hiii*l»oti**ole. 

,, 6537 17 C'JrkelbotittHole 360 of 400g. 

,, 6537 18 Loupe voor optisehen micrometer. 

,, 6537 10 Oeiilairprisma voorzien van driedeelig temperglas. 

,, 6537/50 Zenith Prisma fl ff >f , , 

,, 6537/51 Waterpas niveau, 

,, 6537/52 Optiselie Ontreerinriehtinp I voor bodempunten met kruisniveaux passend 

op het statief, in etui. 

\o. 6537 53 Optiselie Centreerinriehtinp II voor bodem- en zenithpunten, verder als boven, 
in etui. 

\o. 6537 51 Optiselie Centreerinrieht inp 111 , in den drievoet van het instrument ingebouwd. 
,, 6537 55 Zonneglas, 

,, 6537/56 Itefleetor voor het draadkruis. 

,, 6537/57 Ilupzak met draagriemen voor theodoliet in metalen etui. 

,. 6537/58 Kleetrisehe .Mijnlamp, 

,, 6537/50 A<*enmniator, 

,, 6537 60 Hatterijkasl met vier zaklantaarnbatterijen. 

4CSW \o. 6537/61 Transport kist met 

kussens bekleed voor theodoliet 
in metalen etui. 

De Zeiss Theodoliet III wordt 
tegen prijsverhooging desverlangd 
geleverd met statief met inschui¬ 
vende beenen . 

Inrichting voor nauwkeurig¬ 
heids afstandsmeting 
„Dimess” voor theo¬ 
dolieten II en III 

bestaande uit voorzet-prisma, 
tegengewicht en baak met de 
inrichting voor het opstellen 
daarvan. 

Elk met voorzetprisma en tegen¬ 
gewicht. Kijker over oculair- 
einde door te slaan. 

Ongekit, achromatisch prisma 
voor het midden van het ob¬ 
jectief. 

Afstandsmeting practisch vrij 
van veranderlijke persoonlijke 
en instrumentale fouten. 

Gemiddelde nauwkeurigheid van 

de afstandsmeting 2 tot 3 cM. per 100 M. scheeven afstand. 
Voorbeelden van aflezing van de baak in het gezichtsveld van 
den kijker. 

Aflezing 53.31 -f 50.00 103.31 M. 

\o. 6537 65 %’oorzet prisma met tegengewicht voor optische nauwkeurigheids-afstands- 
meting met Zeiss Theodoliet II en III. 

\o. 6537 66 Twee 




Zeiss theodoliet III 


Zeiss theodoliet II 


A is I a tl «Is I» a k v 11 

met inrichting voor 
het opstellen. 

No. 6537 67 
Transport kist 
voor twee afstands- 
baken compleet. 



filllllllllliiii,!! 
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Aflezing 33.80 M. 


Aflezing 53.3271 f 50.00 103.31 M 
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Zeiss Theodoliet IV 


Voor veelhoeksmeting en triangulatie IVe orde. Met en 
zonder verticalen rand. 

Vergrooting van den kijker . 28 X 

Vrije middellijn van het objectief . 35 mM. 

Scherpstelling tot op een kortsten afstand van 1.8 M. 
Gevoeligheid van het niveau van den verti¬ 
calen rand . 3 o "/2 mM. 

Nauwkeurigheid van een enkele richtings- 

aflezing . 15" of 50” 

Lengte van den kijker . 185 mM. 

Hoogte van het instrument . 230 „ 

Gewicht „ „ „ . 4.7 KG. 

„ „ de kist (hout) . 3.7 ,, 

Afmetingen van de kist . 344x185x155 mM. 

Gewicht van het metalen etui . 2.3 KG. 

Hoogte „ „ ,, . 260 mM. 

Middellijn . 172 ,, 

Gewicht van het statief . 5.3 KG. 


Gelijktijdige aflezing van beide 
direct naast het kijkeroculair. 




Zeiss theodoliet IV 


Gezichtsveld van het aflMOculair. 
(V, schijnbare grootte.) 


randen in één oculair, 


Eén verlich- 
tingsvenster 
voor beide ran¬ 
den samen (aan den kijkerdrager). 

Directe aflezing van de minuten (en schatting van 
onderdeelen) op een 60 deelige schaal bij verdeeling 
in 360° of aflezing van dubbel-minuten op een 50- 
deelige schaal bij verdeeling in 4oog. 

Vereenvoudigde inrichting voor de repetitie met 
slechts één klem- en fijnbewegingsschroef. 

Aanvullingsdeelen: 

oculairprisma voor steile richtingen, waterpasniveau 
(op kijker te schroeven), buisboussole te klemmen 
aan einde tweede as, cirkelboussole. 

Deze theodoliet wordt geleverd met statief met vaste 
heetten en naar verkiezing in een eikenhouten kast met 
slot of in metalen etui. 

No. <1537/70 Zeis» Theodoliet IV, als boven urn- 
schreven, cirkelranden verdeeld in 360 ° of 400 g. 
No. 0337/71 Als Voren, zomUsr hoogt era ml. 


Deelen ter aanvulling 

No. 6537/72 Buisboussole. 

11 6537/73 Cirkelboussole 360° of 400g. 

ti 6337/74 Prisma’s voor kijker- en afleesmicroscoop-oculair, voor het richten onder groote 
hellingen. 

No. 6537/75 Wuterpasniveau. 

„ 6537/76 Optische Cenlreerinriehting lil, in den drievoet van het instrument ingebouwd. 

„ 6537/77 Zonneglas. 

,, 6537/70 Ileflcctor voor het draadkruis. 

,, 0537/79 itugzak met draagriemen voor theodoliet in metalen etui. 

,, 6537/80 Transportkist met kussens bekleed voor theodoliet in metalen etui. 

De Zeiss Theodoliet IV wordt tegen prijsverhooging desverlavgd geleverd met statief met inschui¬ 
vende beenen. 


Statieven met inschuivende beenen 

IVo. 0537/81 Statief met inschuivende Beenen voor de Zeiss Theodolieten II, III en IV. 
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Reductie-tachymeter Bosshardt-Zeiss „Redta’ 

Voor veelhoeksmeting en detailmeting volgens poolcoördinaten. 



Vergrooting van den kijker 


24 X 


Vrije middellijn van het objectief. 4 2 niM. J 


1.9 M. 

30"/2 mM. 


Scherpstelling tot op een kortsten afstand van 
Gevoeligheid van het niveau van den verticalen rand 
Nauwkeurigheid van een aflezing in de schaalmi- 

croscopen . 

Lengte van den kijker . 34 ° mM. 

Hoogte van het instrument . 3 10 >» 

Gewicht „ „ ,, . 9-7 KG. 

„ „ „ statief ... : • 5*3 >• 

,, ,, de baak voor afstandsmeting met in¬ 
richting voor het opstellen . 


12" of 50' 
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Nieuwe horizontale baak met 2 cM.-verdeeling 
Aflezing 73.00 M. -r cM. + mM. van de trommel. 

| Universaal-repetitie-theodoliet. Gelijktijidge aflezing van beide 
| randen en van de tangentverdeeling in één oculair dicht bij het 
oculair van den kijker. 

Directe uflczirifj van dcii horizontalen alstaml tusschen de 
standplaatsen van instrument en baak in het gezichtsveld van den kijker. Het meten van de 
cM. en mM. geschiedt door het doen samenvallen van strepen door middel van de planparal- 
lelle plaat en door aflezing op 
een verdeelde trommel. Duide¬ 
lijke en heldere beelden. Alle 
variabele en persoonlijke fouten 
worden langs optischen weg op¬ 
geheven. Mogelijkheid tot rege¬ 
ling van de optel- en vermenig- 
vuldigconstante. Bij gebruik van 
de baak met 2 cM.-verdeeling 
met een lengte van 1.7 M. kun¬ 
nen in één keer afstanden tot 
150 M. gemeten worden, bij een 
baaklengte van 2.2 M. afstan¬ 
den tot 200 M. Kortste optisch 
meetbare afstand 2 M. De nauw¬ 
keurigheid bedraagt bij 200 M. 
gemiddeld 3 cM. 

De nieuwe inrichting voor het 
opstellen van de baak verhoogt 
de handigheid en de bruikbaar¬ 
heid der uitrusting. Depractische 
ervaring in vele landen is: bij 
veelhoeksmeting 50—70 % be¬ 
sparing. bijdetailmeting2o— 50% 
besparing van de werkzaamheden 
te velde ten opzichte van de oude 
methode, al naargelangdehelling 
van het terrein en de geoefend¬ 
heid van den waarnemer. Bij op¬ 
namen, welke nietdeallergrootste 
nauwkeurigheid vorderen, biedt 
de reductie-tachymeter de voor- 
deelen van gemak en snelheid. 

Inrichting voor groote afstanden: 

Voor het in eens meten van af¬ 
standen tot 500 M. leveren wij 



Horizontale baak met 2 cM.-verdeeling en nieuwe inrichting 
van de opstelling voor de Redta. 
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de Redta met een speciaal prisma en horizontale baken van 3 M. lengte. De middelbare fout 
is 1 ƒ5000 van den afstand. 

Op deze plaats zij de aandacht gevestigd op het nieuwe werk van den Heer Grundbuchgeometer 
R. Bosshardt: Optische Distanzmcssung urid Polarkoordinatcn methode, (170 blz. met 
102 figuren). In dit werk worden theorie en praktijk van deze meetmethode uitvoerig uiteengezet. 

De Reductie-tachymeter „Redta" wordt geleverd met 
statief met inschuivende beenen en in metalen etui . 

No. < 1537/85 Bos*hardt-Zeiss Reductie-taehymeter ,, Redta M in 360 of 400g. 
n 8537/88 Rugzak met draagriemen. 

f , 8537/87 Twee Taehy meterbaken met horizontale haak lang 1.70 Meter met inrichting 
voor het opstellen. 

IVo. 8537/88 Horizontale Tachymeterhaak lang 1.70 Meter, afzonderlijk. 

«« 8537/83 Twee Taehy meterbaken met horizontale haak lang 2.20 Meter met inrichting 

voor het opstellen. 

No, 8537/80 Horizontale Tachymeterhaak lang 2.20 Meter, afzonderlijk. 

,, 8537/81 1 ran>port kist voor twee baken compleet. 

*• 8537/92 „ met kussens bekleed voor „Redta” in metalen etui. 

9 , 8537/83 Handhoek R. Rosshardl : Optische Histaiizmesstiiig mul Polarkoordinaten- 

methodc (170 blz. met 102 figuren). 


Vizierliniaal met Kijker voor Planchet 

Vergrooting van den kij¬ 
ker 25 x, anallaktisch. 
Kijker kan voor- en 
achterover worden door¬ 
geslagen, met reversie- 
niveau (gevoeligheid: 
30”) . Verticale rand met 
nonius aflezing van 1'. 
Lengte van de hoofd¬ 
liniaal 480 mM. 

Lengte van de evenwij¬ 
dige liniaal 370 mM. 
Losse doosboussole ver- 
deeling y 2 °. Blad van 
het planchet 60 > 60 cM., 
drievoet met fijnstelling, 
inschuifbaar statief. 

IVo. 8537/100 Zeis s Vizierliniaal met kijker, als boven omschreven, rand verdeel ing in 360 
of 4oog, in eikenhouten kast met slot, zonder verdere toebehooren . 

IVo. 8537/101 Zeiss Planchet uitrusting, bestaande uit vizierliniaal met kijker no. 6537 / 90 , 
planchet met bord 60 X 60 cM. in foudraal van canvas, statief met inschuivende beenen. 

Extra toebehooren voor de Planchetuitrusting. 

No. 8537/102 Verlengstuk voor de vizierliniaal, boussole, transversaalschaal, loupe, passer en 
oculairprisma. 

Dwarsprofiel-instrument 

voor de directe grafische opname van profielen. 

Instrument, planchet en statief zijn ongeveer gelijk aan die van een uitrusting met vizierliniaal 
en kunnen als zoodanig gebruikt worden. 

Voor het opnemen van dwarsprofielen kunnen kijker en liniaal zoo gekoppeld worden, dat de 
kant van de liniaal dezelfde hoeken doorloopt als de richtlijn in het profielvlak. Daardoor kunnen 
de richtingen naar profielpunten op het planchet grafisch worden vastgelegd. De scheeve afstan¬ 
den worden met behulp van de afstandsdraden in den kijker op de in de profielpunten opgestelde 
baak af gelezen. 

Tijd noodig voor het opnemen en teekenen van een profiel ter plaatse 10 minuten, bij 50 M. pro- 
fielbreedte en 10 breekpunten. 

IVo. 8537/118 Zeiss Du arsprof iel-Instrument, als boven omschreven, randverdeeling in 
360 of 4oog in eikenhouten kast met slot, met 3 linialen, in foudraal van canvas. 

IVo. 8537/111 Raakje lang 0.50 Meter met stok. 

,, 8537/112 Planchet in kast, teekenbord en statief met inschuivende beenen. 

,, 8537/113 Foudraal van canvas voor het teekenbord. 

m 8537/114 Doosboussole, 

,, 8537/115 Oculairprisma. 
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Loodstaaf-Afstandsmeter (Lodis) 

BH 


Lodis-uitrusting. 


Gezichtsveld 



voor de detailmeting in rechthoekige coördinaten. 

Vergrooting van den kijker. 24 X 

Vrije middellijn van het objectief .... 26 mM. 

Scherpstelling tot op een kortsten af¬ 
stand van . 1.5 M. 

Gevoeligheid van het doosniveau van 

de loodstaaf . 2572 mM. 

Gevoeligheid van het doosniveau van 

de baak . 15 /2 mM. 

Lengte van den kijker . 20 cM. 

Hoogte van het instrument met loodstaaf ca. 1 M. 

Lengte van de baak (verdeeling */ 2 cM. 

int.) . 4 M. 

Gewicht van het instrument met statief 2.8 KG. 

» „ de kist . i „ 

Buitenwerksche maten van de kist 22.5 x 13.5 x 10 cM. 
Gewicht van een baak zonder schoren 4.5 KG. 

Het instrument bestaat uit kijker met prisma’s voor 
afstandsmeting en dubbel prisma, loodstaaf en twee 
verdeelde baken. 

De beide prisma’s voor de eene helft van het objectief 
van den kijker buigen de lichtstralen, welke onder een 
helling van 1: 20 ten opzichte van de optische as in¬ 
vallen, in de richting van deze as a f. In den kijker zijn 
de met en zonder prisma verkregen beelden afzonder¬ 
lijk zichtbaar (heldere beelden). Wordt het beeld van 
de baak door de verticale scheidingslijn van de beide 

beelden in de lengte 
Verticale doorsnede gehalveerd, dan ver¬ 
schijnen de beide helf¬ 
ten van de baak over l / M 
van den afstand lood- 
?^staaf-baak verschoven. 
Daar de baak in halve 
centimeters verdeeld is, 
heeft in het verschil 
van twee tegenover el¬ 
kaar gelegen baakaf- 
lezingen, een interval 
de waarde van 1 dM. 
Een baak wordt in het 


Horizontale doorsnede 

Schematische voorstelling van doorsneden door den kijker en 
van den gang der lichtstralen. 


Aflezing s ■■ 40.00—30.00» 
10.00 M. 

op te nemen terrein- 
punt neergezet, de an- 
dere op het beginpunt 
van de meetlijn. (De 
meetlijn is met jalons 
aangegeven). Het voet - 
punt van de loodlijn 
wordt met het dubbele 
pentagonprisma ge¬ 
vonden. Gedurende het 
opzoeken van het voet- 
punt wordt het instru¬ 
ment aan twee steun- 
pooten vrij gehouden. 
De loodstaaf slingert 
dan in den cardani- 
schen ring, welke haar 
met de steunpooten 
verbindt, heen en weer. 
Na het opstellen wordt 
de loodstaaf door de 



De Lodis in de praktijk. 
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ToeJtiapoarc baak 


InvarMik 


naar buiten uitstaande steunpooten overeind gehouden. 

Tijd noodig voor het opnemen van een punt i % minuut. 
Nauwkeurigheid in de bepaling van den hoek 40". 

,, van de afstandsmeting 1 cM. per 50 M. 

Wezenlijke tijdsbesparing opmeten van grenzen in vlakke, sterk 
geparodieerde terreinen. Bijzonder economisch bij metingen in 
gebieden met een druk verkeer (stationsemplacementen, drukke 
straten) en over ontoegankelijke terreingedeelten. 

\ü. « 537 / 1-0 Zeiss Laedstaaf-A f»taii dam eter, in eikenhouten 
kastje met inrichting voor het opstellen. 

No. 0537/1-1 Twee toekla|»har« Afstundsmeetlnttcii (baken) 
lang 4 Meter. 

No. «537 133 Kei» paar Klemmen met aehoren, voor één 
afstandsmeetlat. __ 

Zeiss Waterpasbaken 

Torkluptuirc haak met fM.-verdrrliiiy. 

Duidelijke verdeeling, vrij van onnoodige strepen, maakt scherpe 
aflezing op grooten afstand mogelijk. Middelbare toevallige ver- 
deelingsfout ± 0.06 mM., einoen voorzien van stalen kappen. 
Versterkingsribbe, stevig scharnier, handvat, doosniveau. 

Gewicht van de baak: 3 M. lang 4 KG.; 4 M. lang 4.5 KG. 

No. « 538/15 Zei*,* toeklnpbure W ulcrpushauk XT.et doosniveau, 
lang 3 Meter. 

No. « 53 il;l« Als Voren, lang 4 Meter. 

Invurbuuk met IJ eM.-verdeeliii{|. 

Twee verdeelingen op een invarband. Middelbare toevallige ver- 
deelingsfout i 0.02 n M. Tenperatuur en vochtigheid van <?e lucht 
beïnvloeden de lengte van den band practisch niet. De 
band is onder een spanning van 20 KG. in een houten 
omhulsel veerend aangebracht. Becijfering op het hou¬ 
ten omhulsel. Einden met stalen kappen, draaibare hand¬ 
vatten, doos-niveau. 

Gewicht van de baak: 3 M. lang5.5 KG.,4 M. lang6 KG^ 

No. U 538/30 Z.ej** liiviirbiuik, lang 3 Meter. 

,, « 538/31 Als Voren, lang 4 M. 

,, « 538/35 Truii*p«irtki*t voor 

2 Invarbaken, lang 3 Meter. 

No. « 538 / 3 « Als Voren, voor 2 In¬ 
varbaken, lang 4 Meter. 



No. «538/30 Piketten met geharde punten. _ 

Zelss Prisma’s 

Knkcle en dubbele pentanoii-prismn's. 

Groot gezichtsveld, heldere, vaststaande beelden, onafhankelijk 
van de horizontale draaiing van het prisma. Nauwkeurigheid 
van den hoek 1'. Het omhulsel van het prisma kan door draaien 

van het handvat ge- _ 

sloten worden. Depris- 
ma’s zijn te gebruiken 
met schietlood.eenvou¬ 
dige loodstaaf of met 
den driedeeügen val- 
stok. 

No. 7Jlilf /fihM en- 
kcl\oiitli<j PenU(|on« 
prisimi voor 90°. 

\o. 7«l<(5 ZHh* dub¬ 
bel !• e 11 tayo n-prisma 
voor 90° en i8o“. 

No. 7335/1 Vulstuk, 
driedeelig voor de Zeiss 
prisma’s. 

No, 7335/2 Loodstaaf 
voor de Zeiss prisma’s. 

No. 7335/3 Sehiet- 
lomlliuuk je voor Zeiss 
prisma’s, inschroefbaa r. 




No- 7334 

Enkelvoudig prisma 
▼oor 90 : . 


No. 7335 

Dubbel prisma voor 
90 en i 8 o‘ 


No. 7335/1 

Valstok voor het 
transport uitben genomen. 


Nos. 7335/j 
*n 7335 
Loodst aai 
met prisma. 
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REPETITIE BOUSSOLE THEODOLIET 
Een eenvoudig stabiel instrument, voorzien van modernen kijker, 
geschikt voor velerlei veldwerk. 

Horizontale rand: 12 cM. middellijn, ver¬ 
deeld in V a °, aflezing door nonius in */i 
minuten door handloupe. 

Verticale rand: 9 cM. middellijn, verdeeld 
in y 2 °, aflezing door nonius in l /i minuten 
door handloupe. Randverdeeling op nieuw- 
zilver, beide tegenover elkander liggende 
noniën zijn verdiept aangebracht, zoodat 
ze volkomen op de randverdeeling aan¬ 
sluiten. 

Kijker: 30 mM. objectiefopening, 20 cM. 
brandpuntafstand, 20 X vergrootend. In¬ 
wendige scherpstelling; voorzien van af¬ 
standsmeter i : 100. Waterpaslibel met 
gevoeligheid van 1 minuut. 

Boussole: 75 mM. naaldlengte, verdeeld 

in Vi°- 

Statief: met metalen kop en practische 
inrichting voor het vastzetten der beenen 
(een enkelen druk op de hefboontschroef). 
Kast met slot inhoudende : schroevedraaier, 
handloupe, oliefleschje, justeerpen, stof- 
penseel en schietlood. 

Gewicht van het instrument . . 2.5 KG. 

,, ,, de kast . 2.2 „ 

„ ,, het statief . 3.8 ,, 

\o. 0550/1 Itepetilie llonssolv Theo¬ 
doliet als boven omschreven. 

IVo. 0550 /a Als Voren, zonder boussole. 



Ü 550 /I Kcpctitie BoumoIc incowOLil 


REPETITIE-THEODOLIETEN 
VAN REISS 

De theodolieten van Reiss bezitten een moder¬ 


nen, sierlijken vorm en zijn in elk opzicht 
doelmatig en duurzaam. Tengevolge 
den compacten bouw zijn gewicht en 
volume zoodanig, dat het instrument 
zonder eenig bezwaar kan worden 
medegenomen . 

De centrisch doorslaanbare kijker heeft zeer 
lichtsterke optiek, is stof dicht afgesloten, 
van inwendige lens voor de scherpstelling 
voorzien en met schutring voor de justeer- 
schroeven. De kijker is verder voorzien van 
een waterpaslibel. Het orthoscopische oculair 
heeft dioptriënverdeeling, waardoor de scherp- 

No 6556 3 Reims Repetiüe-Thcodoliet 
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stelling van het draadkruis zeer gemakkelijk 
kan geschieden. Voor de fijne verstelling van 
de cirkels is micrometerwerk aanwezig. De 
klem- en micrometerschroeven en het instelrond- 
sel zijn in gemakkelijken stand ten opzichte 
van elkander aangebracht en handig van vorm. 

Op het verdek van den horizontalen cirkel be¬ 
vindt zich een buisniveau voor de horizontaal- 
stelling van het instrument. De stelschroeven 
zijn door kapjes tegen verontreiniging beschut. 

De bevestiging op den metalen statiefkop ge¬ 
schiedt door een veerplaat met centrale trek- 
schroef. De statiefkop heeft een opening van vol¬ 
doende grootte ter verschuiving van het instru¬ 
ment voor een snelle en nauwkeurige centree- 
ring. 

De verdeeling der horizontale cirkels zijn op 
strooken nieuwzilver aangebracht en door afdek¬ 
king beschermd. Aflezing vindt plaats door twee 
draaibare loupen met blenden. De verticale cir¬ 
kel is op verzilverd messing verdeeld. Aflezing 
door middel van een loupe met blende. Aan de 
alhidade van den hoogtecirkel bevindt zich een 
gemakkelijk te justeeren libel. 

liet instrument nu. 0556/!! wordt (jelcverd 
met een opzethoiissole en vierkante kur- 
teerinusplaiit, verdeeling 3(10 of 400(1 in’/, r ', 
niialdlenfite (( r\I. 

Ook is de kijker van dit instrument voor¬ 
zien van eenoptiselien afstandsmeter 1 : 100. 
De afstand is (jelijk aan het honderdvoud 
der haaknflrzinjj tussehen de heide uiterste 
strepen. De kijker is dus nnulluktiseh. 


Reiss Repetitie-Theodoliet 


No. 0556/S No. 6550/3 


Verdeelingsdoorsnede van den horizontalen cirkel 

Verdeeling in . 

Aflezing door nonius van . 

Verdeelingsdoorsnede van den verticalen cirkel... 

Verdeeling in. 

Aflezing door nonius van . 

Vergrooting van den kijker . 

Lengte ,, ,, • » • • ... 

Werkzame objectiefdoorsnede . 

Lichtsterkte . 

Gezichtsveld . 

Optische afstandsmeter . 

Gevoeligheid van het kijkerlibel . 

Hoogte van het instrument . 

Gewicht van het instrument. 

m » kastje . 

ii ii statief ... 


8o mM. 

Y u° 

7omM. of 

Yf Uoog 

13 X 
150 mM. 
20 „ 

2.37 

3 

25" 

22 cM. 
ca. 3 KG. 

t 2.9 11 

O 4.1 M 


80 mM. 

.** w 

7omM. . of 

Yf a \400g 
13 x 

150 mM. 
20 „ 

2.37 

3 

i : 100 

25" 

25 cM. inclu¬ 
sief boussole 
ca. 3*6 KG. 
it 2.9 n 
»* 4- 1 »• 


Desverlangd wordt ook het instrument no. 6556/2 met een optischen afstandsmeter i: ioo geleverd. 


KLEINE REPETITIE-THEODOLIET EN TACHYMETER 

Kleine Repetitie-Theodoliet 

De horizontale cirkel heeft een middellijn van 8 cM. en is in Yt °P zilver verdeeld. Met de beide 
noniën zijn met behulp van twee draaibare loupen i' af te lezen. De verticale cirkel heeft een mid¬ 
dellijn van 8 cM. en is op zilver in Yt verdeeld. Met den nonius kunnen i' worden afgelezen, 
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waarvoor een handloupe aanwezig is. De kijker heeft een 
brandpuntafstand van 15 cM., een objectiefopening van 20 
mM. en 15-voudige vergrooting en is voorzien van opti- 
schen afstandsmeter 1 : 100. Hij is centrisch doorslaanbaar 
en voor het waterpassen ingericht. In het midden van den 
kijkerdrager bevindt zich een doosniveau voor het verticaal 
stellen der as. Behalve de repetitie zijn centrisch werkende 
klemschroeven en micrometerwerk voor de zuivere horizon¬ 
tale en verticale instelling aanwezig. Het statief is dus¬ 
danig ingericht, dat het instrument daarop nog eenigszins 
kan worden verschoven boven een bepaald punt. 

Gewicht van het instrument . 2.6 KG. 

„ „ de kast . 2.9 „ 

„ „ het statief . 4.1 ,, 

.No. (15411 kleine l<e|»elitie-Tlieotloliet, als voren om¬ 
schreven. geheel compleet met toebehooren in gepolijst 
houten kist. 

Kleine Tachymeter 

Het nevenstaande instrument no. 6548 wordt ook geleverd 
toegerust met buisniveau in de vizierrichting, opzetboussole 
In y 2 ° verdeeld met naald van ± 6 cM. lengte, op vierkante 
aanlegplaat. 

IVo. 0541) Kleine Tachymeter als boven omschreven, 
geheel compleet met toebehooren in gepolijst houten kist. 

Bovenstaande instrumenten zijn door hun kleine 
afmetingen en gering gewicht gemakkelijk op reis 
of op expeditie mede te nemen. 

AHREND’S NIEUWE BERGBOUSSOLE 
Moderne Verbeterde Constructie 

Wij hebben onze in Indische 
Cultuur-Technische kringen 
zoo gunstig bekende berg- 
boussolc geheel omgewerkt 
en er alle verbeteringen der 
moderne instrumcntentech- 
nick op toegepast. Het in¬ 
strument is er compacter en 
lichter, dus nog meer bruik¬ 
baar door geworden; de uit¬ 
voering is thans zoodanig, 
dat het tropische klimaat er 
geen invloed op heeft. 

Door de moderne kijkcrcon- 
structic is de toepassing van 
een veel lichtsterkere optiek 
mogclijk geworden ; de kijker 
is daardoor bijzonder helder, 
hetgeen van deze instrumen¬ 
ten, welke vaak onder zeer 
ongunstige ter reinomstandig¬ 
heden moeten worden ge¬ 
bruikt, een groot voordeel is. 
Onze Bcrgboussolc is inge¬ 
richt zoowel voor verticale 
als horizontale metingen, het 
waterpassen en afstandsme¬ 
ten; het is dus een instru- 

De boussole heeft een middellijn van 140 mM. en is van binnen geheel verzilverd. De 
uiterst gevoelige hoogkantige 110 mM. lange naald speelt in een zorgvuldig geslepen saphier- 
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hoedje; de naaldeinden en het ophangpunt der naald liggen precies in het vlak van den cirkelrand, 
welke in l /»° op zilver verdeeld en in tientallen becijferd is. Ook bij een trillende naald is daardoor 
zuivere aflezing mogelijk. Verder is de naald van een practische arréteering voorzien. 

De verticale cirkel heeft een middellijn van 90 mM., is op zilver in l / t ° verdeeld en in tientallen 
becijferd; nonius aflezing 1 minuut. De nonius is verdiept aangebracht op een volle schijf, 
zoodat de verdeeling van cirkelrand en nonius op een en dezelfde hoogte liggen, waardoor be¬ 
schadiging van de randverdeeling uitgesloten wordt. 

De anallaktische kijker is 180 mM. lang, heeft een objectiefdoorsnede van 30 mM. en vergroot 
20 x ; oculair met oogdop en dioptriëninstelling. Hij is van onveranderlijke lengte, de scherpstelling 
geschiedt door inwendige lensverplaatsing; hierdoor is de kijker volkomen stof- en vochtdicht. 
De nauwkeurige scherpstelling geschiedt met behulp van een gekartelden ring om den kijkerbuis. 
Verder is de kijker voorzien van een op glas geëtsten optischen afstandsmeter 1 : 100, optel 
constante o. 

Door zijn geringe lengte en het groote objectief bezit de kijker een bijzonder groote helderheid, 
hetgeen voor de bergboussole, welke vaak onder zeer ongunstige terreuromstandigheden moet 
worden gebruikt, een groot voordeel genoemd mag worden. De kijker is excentrisch doorslaanbaar 
en de optische as loopt parallel met de Noord-Zuidlijn der boussole; dop voor afdekking van het 
objectief en zonnehuis zijn aanwezig. Bovendien is de kijker voorzien van een waterpaslibel, 
waardoor het instrument dus ook voor het waterpassen is ingericht. 

Op het plateau zijn voor de snelle en nauwkeurige horizontale instelling twee libellen, met een 
gevoeligheid van 30 seconden, rechthoekig tot elkander aangebracht; het waterpaslibel bevindt zich 
boven op den kijker. De horizontaalstelling geschiedt door middel van drie stelschroeven. 
Voor de fijne horizontale en verticale verstelling zijn klemschrocven met micrometerwerk aanwezig. 
Stelschroeven en micrometerschroeven zijn geheel afgedekt; verder zijn alle bewegende onder- 
deelen zooveel mogelijk tegen stof en vocht beschermd. 

Het esschenhouten statief is zeer stabiel, het is voorzien van bronzen kop met toereikende ver- 
schuivingsmogelijkheid van het instrument. De beenen van het statief zijn door middel van een 
zeer practische kleminrichting door één enkelen druk op een hefboom in iederen stand on¬ 
middellijk onwrikbaar vast te zetten. 

Het instrument is voor het gebruik in een tropisch klimaat geconstrueerd, het is groen¬ 
grijs geëmailleerd, de schroeven zijn van nieuwzilver. 

De kist is voorzien van koper beslagen meet 27 X 22 X 19 cM. Het instrument weegt 4.25 KG., 
de kast 3.45 KG. en het statief 4.25 KG. 

Door haar rompnet** constructie, licht gewicht en ||crinj|c af met i ihjcii is onze nieuwe 
her]|hoiissole pr makkelijk te pehruiken en mede te nemen. 

No. 6604) Ahrend's nieuwe IlergbotiHHolc als voren omschreven, geheel compleet met statief 
en "kist, inhoudende schietlood met lijn, zonnehuis, handloupe, schroevedraaiers, justeerstift, 
stofpenseel enz. 



BERGBOUSSOLE 

Het instrument heeft een drievoet-onder- 
bouw, welke in het alge¬ 


meen overeenstemt met dien 
van een normalen theodo¬ 
liet. De verticale as draagt 
een centrisch geplaatste 
boussole van 140 mM. mid¬ 
dellijn met een 11 cM. lange 
balknaald. Deze naald is 


voorzien van een inclinatie schuifje en 
speelt in een uiterst fijn geslepen saphier- 
hoedje; de verzilverde cirkelrand der bous¬ 
sole is in Vs° verdeeld. De boussole is van 
binnen maf verzilverd. De zeer lichtsterke 
kijker, welks optische as parallel loopt 
aan de Noord-Zuidlijn der boussole is ex¬ 
centrisch aangebracht; hij heeft een objec¬ 
tief van 25 mM. opening met een brand- 
puntafstand van 250 mM., vergroot 23 
maal en is voorzien van een verstelbaren 
afstandsmeter. Boven op den kijker is een 
vizierinrichting aangebracht. Tusschen 
kijker en boussole bevindt zich de verticale 
cirkelrand van 14 14 cM. middellijn, welke 
in x /i (360°) is verdeeld; de dubbelnonius 
geeft minuten aan. 


0 verdeeld. De boussole is van 
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Voor de horizontaalstelling van het instrument is een libel met een gevoeligheid van i minuut 
aanwezig. 

Het instrument is zwart geëmailleerd, de schroeven zijn van nieuwzilver, de libelbuis is wit ge¬ 
ëmailleerd. Het wordt geleverd in een zorgvuldig bewerkte mahoniehouten kast met koper be¬ 
slag en tropen zeker met koperen schroeven verschroefd, waarin het op een voor transport 
uitermate geschikte wijze is ondergebracht. 

Het esschenhouten statief is zeer stabiel en voorzien van een bronzen kop met toereikende 
verschuivingsmogelijkheid voor het instrument; de beenen zijn door een zeer practische klem- 
inrichting met één vingerdruk in iederen stand onmiddellijk onwrikbaar vast te zetten. 

Bij het instrument worden de navolgende onderdeden mede geleverd: schietlood, stof penseel, 
handloupe, schroevedraaier, justeerpen, reservelibel, 2 reservenaalden voor de boussole en 4 
reservepunten voor de boussolenaald. Dekistmeet28 X25 X21 cM., het instrument weegt 4.7 KG., 
de kast 3.1 KG. en het statief 4.1 KG. 

IV©. 6601 lier])boussole, als voren omschreven, geheel compleet. 

De Bergboussoles no. 6601 worden door ons regelmatig geleverd aan het 
Departement van Koloniën voor verschillende Gouvernements Diensten in 

Nederlandsch Oost-Indië. 


AHREND’S KIJKER-BOUSSOLE 

Eenvoudige, solide constructie; gemakkelijk in behandeling zonder opoffering 
der nauwkeurigheid. Een bijzonder geschikt instrument, ook voor den niet 
bepaald vakman. — Zij worden door ons regelmatig geleverd aan het Ministerie 
van Koloniën voor de verschillende Gouverne¬ 
ments Diensten in Nederlandsch Oost-Indië. 

De boussole, welke op een vierkante koperen bodemplaat rust, is in * 4 ° op een verzilverd koperen 
rand verdeeld, verdeeling van o—360°. De magneetnaald is 11 cM. lang, speelt in een fijn geslepen 

saphierhoedje en is van 
practische arrèteering 
voorzien. De kijker be¬ 
vindt zich ter zijde van 
de bodemplaat en zijn 
optische as loopt pa¬ 
rallel met de Noord- 
Zuidlijn van de boussole. Hij 
heeft een brandpuntafstand 
van 20 cM., een objectiefope- 
ning van 24 mM. en 20-vou- 
dige vergrooting. De centi- 
meterverdeeling der baken is tot op 
200 Meter gemakkelijk en nauwkeurig 
af te lezen. De instelling op brand¬ 
puntafstand geschiedt door uitdraaien 
van het oculair, waarvoor rondsel is 
aangebracht. 

De kijker is verder voorzien van op glas geëtst 
draadkruis en ulstundsineler met constante 
1 : 100 en dop voor afdekking van het objec¬ 
tief. De verticale cirkelrand is in 1 /,° van 0—360° 
verdeeld. De aflezing geschiedt doormiddel van een index. 
De horizontaalstelling geschiedt dooreen kogelbeweging 
met klemschroef, waarvoor 2 gemakkelijk te justeeren 
buisniveaux rechthoekig tot elkander op de bodemplaat zijn aangebracht. Het instrument is 
horizontaal draaibaar en van een kleminrichting voorzien; het is geheel van koper vervaardigd 
en grijs geoxydeerd. 

No. 66051 Ahrend’s Kijker-Itoiissolc, nieuwste constructie. Geheel compleet in kist met handvat 
en toebehooren en beukenhouten driepoot. 



KLEINE UNIVERSEELE BOUSSOLE TACHYMETER 
voor Exploratie, Houtvesters, Geologen en Cultuurtechnici 

Voor het meten van richtingen gebruikt men in het algemeen den horizontalen cirkel van een 
theodoliet. In de praktijk komen echter tal van gevallen voor, speciaal bij onderzoekingsreizigers, 
geologen en houtvesters, waaibij moeilijk toegankelijk of onoverzichtelijk terrein (bosch) en bij 
gebrek aan een dicht trigonometrisch puntennet de richtingsbepaling door middel van een boussole 
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groote voordeelen biedt met betrekking tot snelle werkwijze en desondanks een nauwkeurigheid 
der meetresultaten geeft, welke al naar omstandigheden zelfs grooter is dan bij het gebxuik van 
een theodoliet. 


De motiveering van deze voordeelen bestaat in 



hoofdzaak daarin, dat bij gebruik van een theodo¬ 
liet bij het inschakelen van Polygoontrekken, 
onmiddellijk slechts de aansluithoeken op de tri¬ 
gonometrische punten alsook de brekingshoeken 
van den Polygoontrek kunnen gemeten worden. 
De vereischte richtingsazimuths verkrijgt men 
dan eerst door een speciale berekening. 
Daarentegen worden met het boussole-instru¬ 
ment deze azimuths met betrekking tot de mag¬ 
netische meridiaan direct gemeten en wel onaf¬ 
hankelijk van de metingen op het voorgaande of 
het volgende breekpunt van den Polygoontrek. 
Deze onafhankelijkheid vermindert de mogelijk¬ 
heid van fouten-voortplanting in zoo hooge 
mate, dat een boussoletrek in moeilijk terrein, 
d.w.z. bij goede vaste opstelling en korte Poly- 
goonzijden zelfs een grootere nauwkeurigheid 
heeft, dan een bepaling met den theodoliet, on¬ 
danks de mindere nauwkeurigheid van de rich- 
tingsaflezing. 

Door deze feiten zal de vakman bij metingen in 
bosschen, in sterk geaccidenteerd terrein en in 
mijnen aan directe boussole-azimuth-meting 
steeds de voorkeur geven. 

Ten opzichte van de veelhoeksmeting met de 
boussole onderscheidt men, zooals bekend, twee 
methoden en wel: 

ie. Meting van het magnetisch azimuth op 
elk veelhoekspunt. 

2 t. Meting volgens de methode der z.g. Spring- 
stande. 

De eerste methode waarborgt o.a. een grootere 
nauwkeurigheid, omdat het vooral mogelijk is 
door terugvizieren de reeds gemeten azimuths 
te controleeren. 

De tweede methode vordert natuurlijk minder 
tijd en veroorlooft soms metingen over plaatsen, 
waar ijzer aanwezig is, als spoorrails; een be¬ 
trouwbare waarnemer is hierbij echter een eerste 
vereischte aangezien controle-metingen uitge¬ 
sloten zijn. 


Elschcn, welke voor den bouw van dit instrument werden gesteld. 

Een instrument, dat behalve voor bovengenoemde werkzaamheden bovendien ook voor tachy- 
metrische opnamen en eenvoudige triangulatie geschikt is, moet aan de navolgende eischen voldoen: 
ie. Groote gevoeligheid, nauwkeurige centreering en goede afleesmogelijkheid van de magneet¬ 
naald, vanzelfsprekend volkomen ijzervrijheid van het instrument. 

2e. Het instrument moet geschikt zijn om als gewone theodoliet te kunnen dienen, waarvoor 
verticale en horizontale cirkel aanwezig moet zijn. Verder moet men er optisch afstanden 
mee kunnen meten met een verticale baak, waarvoor de kijker van afstandsmeter i : ioo 
voorzien moet zijn. 

3e. Prima optiek van den kijker met gescmkte verhoudingen tusschen vergrooting, gezichts¬ 
veld en lichtsterkte. 

4e. Compacte en practische bouw en gering gewicht. 

5e. Snelle opstellingsmogelijkheid en eenvoudige bediening van het instrument. 

Heschrijving van het Instrument. 

Het instrument heeft als onderbouw den bekenden drievoet, waaraan de verticale as verbonden 
is. De huls van den drievoet draagt den horizontalen cirkel, die een doorsnede van 100 mM. 
heeft, welke in l / 20 op den omtrek en niet op een afgeschuinden kant verdeeld is, met nonius¬ 
aflezing in Vj minuten. Een overstekende cirkelafdekking beschermt de verdeeling, welke slechts 
door een afdekglaasje kan af gelezen worden. 

De horizontale cirkel is doorloopend van 0—360° becijferd; deze kan echter ook op 40og geleverd 
worden. Op de horizontale cirkelafdekking is de boussole aangebracht met verdeeling op x /,° en 
boussolenaald van 75 mM. lengte. Deze naald is hoogkantig en speelt met een agaathoedje op 
een geharde stalen punt. 
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Bijzondere aandacht is besteed aan de vervaardiging van de naald, alsook van haar centreering 
en uitbalanceering; een arrêteerinrichting veroorlooft het van de punt lichten der naald bij niet 
gebruik van het instrument. 

De verdeeling van de boussole is volgens een nieuwe methode op een melkglas-rand aangebracht, 
zoodat de bij verdeelingen op metaal vaak voorkomende lichtreflexen worden vermeden en de 
deelstrepen en cijfers van den boussolerand diepzwart op witten ondergrond verschijnen. 

Voor de horizontaalstelling van het instrument dienteen dooslibel, hetwelk aan de randverdekking 
is bevestigd. Deze randverdekking draagt verder een zijdelings aangebrachten steun, waar boven¬ 
aan het lager voor de horizontale as van het instrument verbonden is. 

Aan den eenen kant van deze as is de centrische kijker, aan den anderen kant de hoogtecirkel 
aangebracht. De kijker is anallaktisch met inwendige instel-lens, waardoor ze geheel afgesloten 
is voor vocht en stof. De scherpstelling geschiedt door een gekartelden ring om de kijkerbuis. 
In verband met de in bosschen en bergterrein meestal voorkomende korte afstanden kan men 
met een middelbare vergrooting (16 X) volstaan. Hierdoor was het mogelijk den kijker een be¬ 
langrijke lichtsterkte te geven, hetgeen bij het meten onder ongunstige lichtverhoudingen, zooals 
b.v. onder boomen en in bergkloven, van bijzonder belang is. 

Optische bijzonderheden. 

ie. Kijkerlengte . 163 irM. 4e. Relatieve helderheid . 2.3 

2e. Vrije objectiefopening. 25 ,, 5e. Gezichtsveld.2.1 3 = 

3e. Vergrooting . 16 X | 37 Meter op 1000 Meter afstand. 

De kijker is voorzien van optischen afstandsmeter 1 : 100, optelconstante o. 

Opzij van den kijker is een libel aangebracht met een gevoeligheid van 1 minuut. 

Ondanks den bijzonder compacten bouw — de horizontale as is slechts 6 cM. boven de boussole 
aangebracht — , kan men den kijker doorslaan. 

De verdekte verticale cirkel met 80 mM. doorsnede is op dezelfde wijze als de horizontale cirkel 
verdeeld in %°, doorloopend van o — 360° becijferd, nonius-aflezing in */i minuten. 

Het instrument is voor het gebruik in een tropisch klimaat geconstrueerd het is grijs geëmail¬ 
leerd, de schroeven zijn van nieuwzilver. 

De totale hoogte van het instrument is 18.5 cM., de breedte 13 cM.; hierdoor en mede door het 
geringe gewicht is het transport en het gebruik van het instrument zelfs bij de rroeilijkste ter- 
reinomstandigheden mogelijk. 

Statief cn toebehoorcn en verpakking. 

De bevestiging van het instrument op het statief geschiedt door middel van een schroefstang, welke 
onderaan van een gekartelden greep voorzien is. Het statief is inschuifbaar, licht en toch stabiel. 
Het gepolijste eikenhouten kastje heeft zeer geringe afmetingen (22X17X16 cM.) en is van 
draagriem en slot voorzien; alle schroeven en scharnieren zijn van koper; het bevat verder de 
navolgende toebehooren: zonnedop, schroevedraaier, 2 justeerstiften, schietlood, handloupe 
stofpenseel en oliefleschje. 

Gewicht van het instrument ± 2 KG. Gewicht van het statief. i 4 KG. 

„ ,, „ kistje m. toebeh. ± 1.50 „ ,, „ de geheele uitrusting ± 7-5° »» 

No. IIIIO.'i kleine l'niverseele IlousMilr Taehj meier als voren omschreven, geheel compleet 
met kast en statief. 

TACHYMETER-TRANSPORTEURS 

No. 515 Taehyinctrr-Tranaporteur 51113 ' 
halve cirkel, van verzilverd koper, 278 mM. 
middellijn, sexagesimale verdeeling in * 4 c met 
twee rijen cij¬ 
fers, voorzien 
van centreer- 
naaldin rich¬ 
ting ;opdcmid- 
dellijn is de 
schaal 1 : 1000 
aangebracht,in 
het midden be¬ 
ginnend en 
naar links en 
rechts loopend. 

Verder voorzien van 2 knopjes voorliet aanvatten. In houten kastje. 

No. 5111 Tachyinrlrr-Transporlrur, halve cirkel, van glashelder 
celluloid, 22 cM. middellijn, verdeeld in 360° of 40og naar ver¬ 
kiezing. No 5 ** 

No. 522 Tachyiiirter-Transporteur, volle cirkel, van sterk 

teekencarton, in } 4 ° verdeeld, 25 cM. middellijn, opening 20 cM. De uitgesneden cirkel is 20 cM. 
in middellijn. Verdeeling uitsluitend in 360°. 
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HANDLEIDING VOOR DE TACHYMETRIE 

M. van Loeven. Het Afstandsmeten (Tachymetrie). Beknopte handleiding bij het werken met 
den tachymeter en het berekenen en in teekening brengen van de hiermede opgenomen gegevens, 
Met 30 figuren en een meetstaat.Gebonden I 2.25 


TACHYMETERTAFELS 

F. M. Clouth, Tafeln zur Berechnung goniometrischer Koordinaten. Mit einer Hilfstafel. 

5e, neubearbeitete Auflage. ingenaaid I i.Hl», gebonden f 5.70 

Dr. F. G. Gausz, Polygonometrische Tafeln. Zum Gebrauche in der Landmessung für die 

Teilung des Quadranten in 90 Grade zu 60 Minuten. 3e Auflage. Gebonden f 0. — 

llr. A. Grttnert, Tafeln zur Berechnung der Koordinaten von Polygon- und Kleinpunkten. 

Mit einer Interpolationstabelle.Gebonden I 4.80 

Prof. X. Jadnnza, Tachymetertafeln für zentesimale Winkelteilung. Deutsche Ausgabe nach 

der 2en Auflage besorgt von Prof. Dr. E. Hammer. Inficnaaid f 1 . 80 , gebonden I 2.70 

Dr. W. .lordan, Hilfstafeln für Tachymetrie. Mit 5 Abbildungen. 8e Auflage. Gebonden f 5.10 
. 1 . Helers, Sechsstellige trigonometrische Tafel für neue Teilung. Die Werte der 6 trigonome- 
trischen Funktionen für jede Minute des in 100 Grade geteilten Quadranten. Gebonden! 10.80 
llr. F. neger, Tachymeter-Tafeln als Erganzungen der Jordanschen ,,Hilfstafeln für Tachy¬ 
metrie”. Gebonden f 5.40 

I*. Werkmeister, Graphische Tachymetertafel für alte Kreisteilung. Entworfen für Entfemungen 
von 5 bis 500 M. und für Höhenunterschiede von 0.1 bis 70 M. Mit einem Vorwort von Dr. E. 
Hammer und 13 lithographischen Tafeln in Enveloppe mit Zelluloidstab. f 4.20 

APPARATEN VOOR HET OP KAART BRENGEN VAN 

iPOOL-COÖRDINATEN 

Xo. 500 Apparaat voor bel op kaart brengen van Pool-Coördinaten van 11 . Heisa, met een 
afstandsliniaal met een bruikbare lengte van 31 cM., één zijde schuin afloopend, verdeeling tot 
op 2 mM. van het centrum, schaal 1 : 1000 (andere schalen op verlangen). Hoekverdeeling 
360° of 40Qg, hoekaf lezing: i' direct, 30” door schatting. Meetrol met arrêteer- en nulstelinrichting. 


taem 

3 Reserve-centrumnaalden, schroevedraaier en justeerstift, loupe en punkteemaald. Het etui 
biedt plaats voor drie eventueel na te bestellen afstandslinialen. Geheel compleet met alle 
toebehooren in etui. 

Xo. 500/1 Ala Voren, doch met twre afstandslinialen, schaal 1 : 1000 en 1 : 2000 of andere 
schalen naar verkiezing. Geheel compleet met alle toebehooren in etui. 

Bovenstaand apparaat dient voor het nauwkeurig op kaart brengen van den optisch gemeten 
afstand in den hoek, welke door het azimuth bepaald is en verder voor het op kaart brengen van 
alle tachymetrische opnamen. Met een vollen cirkel-transporteur kan men slechts betrekkelijk 
kleine afstanden overbrengen, terwijl de nauwkeurigheid, welke men met den transporteur 
bereiken kan dikwijls niet voldoende is. Een instrument, dat deze nadeelen geheel en al opheft, 
is het hierboven afgebeelde apparaat van Reiss. Het bestaat in hoofdzaak uit een om een pool 
draaibare afstandsliniaal met een looprol aan het andere einde; deze rol is door de daarop aan¬ 
gebrachte verdeeling als meetrol te gebruiken. Elke zwenking van de liniaal veroorzaakt een om¬ 
draaiing van den meetrol en de hoek, welken de liniaal om een vast punt afgelegd heeft, kan 
op de indeeling worden afgelezen. Een omwenteling van den meetrol komt met een hoek van 
io° overeen; directe hoekaflezing 1', schatting 30”. 

De meetrol is bovendien met een arrêteer- en nulstelling-inrichting uitgerust. De afstandsliniaal 
heeft een afgeschuinden kant, waarop de schaalverdeeling is aangebracht; bruikbare lengte 31 cM.; 
alle afstanden van 2 tot 300 Meter in de verhouding van 1 : xooo kunnen gemakkelijk 
worden opgebracht. 

De afstandsliniaal kan uit het frame genomen worden, zonder dat men een schroef behoeft los 
te draaien en kan dus ten allen tijde verwisseld worden. Het instrument kan dus voor elke 
gewcusolite schaal worden gebruikt. Meerdere afstandslinialen kunnen altijd nabesteld 
worden, zonder dat men liet uppuraat behoeft op te zenden. De pool (het centrum) ligt 
volkomen vrij, waardoor een gemakkelijke en juiste centreering om den pool gegarandeerd wordt. 
Het instrument is zéér smal en bedekt dus weinig van het teekenoppervlak, terwijl men er tot 
aan den rand en uitersten hoek van de kaart mee kan werken. Het instrument voldoet volkomen 
aan alle eischen wat betreft nauwkeurigheid en eenvoudige en gemakkelijke bediening. 
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No. 569/2 Apparaat voor hol op kaart hrenfjrn van Pool-Co5rdinaten van Albert Ott, 
met een pointeerliniaal van 25 cM. bruikbare lengte, voorzien van 2 schaalverdeelingen n. 1 . 
i : 1000 en 1 : 2000 of naar verkiezing, afstandsschuif met micrometerbeweging en nonius¬ 
aflezing, verwisselbare pointeer-inrichting en afleesloupe, meetrol met arrêteerinrichting en 
nulstelling; hoekaflezing van 2' direct en van 1' door schatting. Het instrument wordt gele¬ 
verd met 3 reser- 
ve-centrumnaal- 
den, i reserve- 
pointeemaald, 
schroevedraaier 
en justeerstift. ( 

Gewicht met etui 
1050 .gram, zon¬ 
der etui 480 gram. 

Grootte van het 
etui 41 X 10 x 4 V 2 
cM. 

Geheel compleet " No. 569/* 

met alle toebehooren in etui. 


TACHYMETRISCHE REKENLINIALEN 
VAN DENNERT & PAPE 

Alle rekenlinialen zijn vervaardigd van een speciale soort (Tabasco) mahoniehout 

en zeer nauwkeurig op wit celluloid verdeeld. 

Origineele door den fabrikant voor Nederland en Koloniën vastgestelde prijzen. 

Behalve de hieronder vermelde rekenlinialen, welke zooveel mogelijk in voorraad worden 
gehouden, leveren wij alle door de firma Dennert & Pape gefabriceerde rekenlinialen 

tegen fabrieksprijs. 

Alle rekenlinialen worden geleverd in foudraal met korte handleiding. 

No. 702 1». & 1*. Rekenliniaal 48 - 211 -:!. Systeem „Unirersaal”, lang 28 cM., voorzien van 
aluminium glaslooper met 3 strepen. Verdeeling in 360° of 400g naar verkiezing, hetwelk men 
bij bestelling gelieve op te geven. 
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Deze rekenliniaal is geschikt voor alle werkzaamheden, welke in de practijk van den civiel-inge- 
nieur, topograaf en landmeter voorkomen. Behalve de bekende numerus-, kwadraat-, kubiek- 
en log.-verdeelingen bezit zij verdeelingen voor de functie-waarden sin, tang, sincos en cos*. 
Voor de directe vaststelling der gewichtsgetallen dient een reciproke kwadraat-verdeeling. 
No. 703 I». & 1». Rekenliniaal I» 48 - 53 - 3 . Systeem „ Universaal ”, verdeeling als no. 702 , 
doch 53 cM. lang en voorzien van justeerschroeven en aluminium glaslooper met 3 strepen. 
No. 704 I». & 1 ». Reken liniaal l> 44-28. Speciaal model voor Topographie, lang 28 cM., 


- "V? , .Mir"TTTr' 1 i!ii IN HVff,; m, l i|l!l!!l|lil|lli; IjXT • , • ,■ iü ■ : • !H 

1 XX* 1 i 1 > 


E-R f 

1 1 t 1 M «tl li« In I»TmmI|| iTJB 


mU lf| ll 1^1 «Mp] 

ii'H’.-iMniy.'!!'*"" n 




Una •** •• 

ki a | M II 1 1 IM| |ll lil 11 1 |« • 1 ' tl ■ | |l 1 .1 M ll t .|l 1 lHllJlllllM'1, ' 

1' . I^V'.vpi 1 1 ' '1V ' • •*|* , »»»« 

..I-IIIJIIII-II'J^ . 

tii*|iriivT -p*. 'fNr- llKtltUWptll.|»4|WM|i«ay<i 

u» 1 1 1 1» * ' *• 


voorzien van justeerschroeven en aluminium glaslooper met 1 streep. Verdeeling in 360° of 
400g naar verkiezing, hetwelk men bij bestelling gelieve op te geven. 

Behalve de bekende numerus-, kwadraat- en log.-verdeelingen bezit deze rekenliniaal de voor 
den topograaf onontbeerlijke functieverdeelingen sincos, cos®, sin en tang; voor de bepaling der 
aardkromming en straalbreking is een speciale E-R verdeeling aangebracht, voorzien van trans¬ 
versaal-schaal. 
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IVo. 705 D. & P. Rekenliniaal I» 23 - 53 . Tachymeter-rekcnliniaal, lang 53 cM., voorzien 
van justeerschroeven en aluminium glaslooper met 1 streep. Verdeeling in 360° of 4 °°S naar 
verkiezing, hetwelk men bij bestelling gelieve op te geven. 
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De tachymetrische verdeelingen cos 2 en sincos veroorloven een gemakkelijke en snelle vaststelling 
der pool-coördinaten uit horizontalen hoek, verticalen hoek en baakaflezing. Met een enkele 
instelling verkrijgt men tegelijkertijd den horizontalen afstand en de relatieve hoogte. 

IVo. 700 D. & P. Itckenliniaul 11 24 - 53 . Universeele Tachymeter-rekevliniaal , lang 53 cM., 
voorzien van justeerschroeven en aluminium glaslooper met 1 streep. Verdeeling in 360° of 4oog 
naar verkiezing, hetwelk men bij bestelling gelieve op te geven. 






1 ft' n \*' 1 



f7 

L 4 — 

4» TBr .V 

„"tf., - - l m - . 


► ■ Sin } 1 1 i . 14 ^ ^ 11 



ffffffnrftfTTftVMMMllMi 


f t T'f‘1 f I T" 







ft ft ft' ft 1 ft ft il iV 1 % in 

UTUVorsoltAc^ytnft»* N* Z* ruMjj C W«m«T. 


*k 

ft • w 

ft 1 H 1 1 1 1 1 'po* 4 

~. 


Deze liniaal dient voor de bepaling der gelijke- en pool-coördinaten uit den horizontalen hoek, 
verticalen hoek en baakaflezing. Door een enkele instelling der baakaflezing L en van den 
verticalen hoek a kunnen de volgende proporties afgelezen worden: 

L D h Ay A x 

sec. 3 a sec. 1 o° tang. a sin A 2 cos A 2 


LANDMETERSKOMPASSEN 




No. 0000 Schiniilkulder patent Kompas. De naald, welke op een zorgvuldig geharde en 
geslepen stalen spits en een fijn gepolijst agaathoedje speelt, is vast met den verzilverden ring 
verbonden, die dus de beweging der magneetnaald mede 
maakt (z.g. vlottende roos). Hij heeft een uitwendige mid¬ 
dellijn van 65 mM., is in 7 i verdeeld en voorzien van 
zijdelings aangebrachte schroefarrêteering. Het onnoo- 
dige slingeren van den ring kan, teneinde hem spoediger 
tot rust te doen komen, van buitenaf door middel van 
een veerend knopje worden tegengegaan. Het eene vizier 
draagt de voor het aflezen noodige prismaloupe, welke 
tegen beschadiging zorgvuldig be¬ 
schut en in verticale richting ver¬ 
stelbaar is. Beide vizieren kunnen 
worden omgelegd. Het kompas is 
om zijn verticale as draaibaar. In 
gepolijst houten kastje. 

No. 6610 Land uieterskom pas. 

De hoogkantige naald heeft een 
lengte van 86 mM. en is voorzien 
van een zijdelings aangebrachte 
schroefarrêteering. De boussolerand 
is in 7i° op zilver verdeeld; de beide 
vizieren zijn toeklapbaar. Het kom¬ 
pas is voorzien van kogelbeweging 
met klemschroef, terwijl een in den 
bodem van het kompas aangebracht 
doosniveau een zuivere horizontaal- 
stelling mogelijk maakt. Ditinstru- 
ment is bijzonder geschikt voor snelle opnamen, b.v. het projectce- 
ren van wegen. In gepolijst houten kastje. 


No. 6609 


No. 6610 
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No. 0610/1 Lu n«l in eters kom pas. Geheel als no. 6610, doch voorzien van micrometerbeweging 
voor het instellen. In gepolijst houten kastje. 

No. 0011 Sctimalknlder patent Kompas met llellinpmeter. Een practisch in¬ 
strument voor alle voorkomende hoekmetingen. Het wordt op dezelfde wijze ge¬ 
bruikt als het Schmalkalder patent kompas no. 6609, 
doch bezit bovendien nog een hellingmeter en kan voor 
het vizeeren op horizontale of hellende vlakken zoowel 

als uit de vrije hand ge¬ 
bruikt worden. De afle¬ 
zing der hellin¬ 
gen geschiedt ten 
eerste door de 
prismaloupe en 
ten tweede door 
een specialen in- 


No 66x0 


No 66x1 


dex. De hel- 
lingverdeeling 
is in graden en 
procenten aan¬ 
gegeven. De 
uitwendige doorsnede 
dtr kompasdoos is 75 
mM., de hoogte is 21 

mM. De prismaloupe en het vizier kunnen worden omgelegd, waarbij 
het laatstgenoemde tevens de roos arrêteert. Het instrument heeft 
kogel beweging voor de snelle horizontaalstelling en kan om zijn ver¬ 
ticale as worden gedraaid. In gepolijst houten kastje. 

No. 7315 Slok met ijzeren Punt voor vorenstaande kompassen. 

,, 7310 Statief (driepoot) voor vorenstaande kompassen. 




VLOEISTOFKOMPAS 

Het kompas is van aluminium vervaardigd, daar¬ 
door zeer licht en voorzien van inklapbare vizieren. 

De afmetingen zijn 95x105x27 mM. Inwendig is 
het kompas van rood koper zuiver galvanisch ver¬ 
tind. Het agaathoedje van de magneetnaald speelt 
op een fijn geslepen iridiumpunt en is dus zeer duur¬ 
zaam. De rand is in 7,° verdeeld. 

De bodem wordt gevormd door een 
veerende gegolfde metalen plaat van 
7.0 mM. dik, welke bij het uitzetten 
of krimpen van de vloeistof het bar¬ 
sten van het glas voorkomt. De 
vloeistof bestaat uit absolute alcohol 
en gedistilleerd water. Het kompas is voorzien 
van een kogelbeweging welke in den bodem wordt 

geschroefd voor het gebruik op stok of statief. 

No. 0815 Vloei* tofkompoo, geheel als boven om¬ 
schreven. In etui. 

Een gemakkelijk mede te nemen kompas, zeer ge¬ 
schikt voor snelle oriëntee ring, dezekom- 
passen zijn door ons hcrhaaldclijk gele- 
I verd aan het Ministerie van Koloniën 
voor de verschillende Gouverncments 
Diensten in Nederlandsch Oost-Indië. 


GEOLOGISCH ZAK- 
KOMPAS 

No. 0030 Geologisch /.uk kom pos van 
messing, geheel als op de volgende blad¬ 
zijde beschreven, gewicht 120 gram, af¬ 
meting 80X50X22 mM., alles inclusief het etui. In lederen etui. 
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De bodemplaat is 47 X 73 mM.; de zich snel instellende hoogkantige 28 mM. lange naald, wier punten 
even hoog liggen als het steunpunt, blijft ook bij sterk trillen rustig,waardoor snel aflezen mogelijk is. 
De rand is in dubbele graden doorloopend van o — 360° verdeeld, terwijl de deelstrepen 
360—270—180— en 90° bijzonder in het oog springen, hetgeen aflezingen als b.v. N. 20° W. 
vergemakkelijkt; verder is de rand verstelbaar ter correctie van de declinatie. Het kompas is 
voorzien van vaststelbaren hellingmeter (klinometer) en van een doosniveau. Het deksel is 
ingericht als vizierinrichting; dit is ook ter voorkoming van het verloren gaan vast met het kom¬ 
pasmontuur verbonden en verschaft in loodrecht opgeklapten stand een goed viziervlak, hetwelk 
parallel is aan de Noord-Zuidlijn. Hierdoor kan men gemakkelijk dezelfde nauwkeurigheid 
zoo niet een grootere, bereiken dan met een vizierbuisje. 


No. 6633 




No. 6634 


GEOGNOTISCHE KOMPASSEN 

IVo. «633 Geognolisch Kompas op bodemplaat van 8x10 cM. met dooslibel en afneembaar 
deksel. De vlakke naald is 45 mM. lang en voorzien van arrêt. De Noord-Zuidlijn der boussole 
is tot aan de uiteinden der bodemplaat doorgetrokken. Behalve de gewone randverdeelirg is 
op het kompas nog een gradenboog verdeeld, waarmede met 
behulp van den in het kompas spelenden slinger, hellingen 

te meten zijn. 

Inclusief lederen 
etui. 

IVo. 6634 (ieoy- 
netiseli 
ko iu- 
pas op 
bodem- 
plaatvan 
8 X 10 
cM. met 

dooslibel en afneem baar deksel. 

De vlakke naald is 45 mM. lang 
en voorzien van arrêt. De Noord- 1 
Zuidlijn der boussole is tot aan de uiteinden der bodemplaat doorgetrokken. Behalve de ge¬ 
wone randverdeeling is op het kompas nog een gradenboog verdeeld, waarmede met behulp 
van den in het kompas spelenden slinger, hellingen te meten zijn. Verder is dit instrument 
nog voorzien van een in verticale richting draaibare vizierbuis. Inclusief lederen etui. 

IVo. 6035 Geoflootiseh Zakkompu* in horlogevorm met dooslibel en afneembaar deksel. Naald 

■ ▼an 45 mM. lang, voorzien van arrêt. Behalve de gewone 
randverdeeling is op 
het kompas nog een 
gradenboog ver¬ 
deeld, waarmede 
met behulp van den 
in het kompas spe¬ 
lenden slin¬ 
ger, hellingen 
te meten zijn. 

Hiervoor zijn 
nogin-enuit- 
schuifbare 
hoekstukken 
terzijde van 
het kompas 
aangebracht. 

Inclusief le¬ 
deren etui, 
gevoerd met 
fluweel. 

.\o. 0636 ‘ 

Geogiioliscli 
Nu 0035 Kompa* op 

bodemplaat van 8 X 10 cM. met dooslibel en afneembaar deksel. De kompasnaald is 45 mM. 
lang en voorzien van arrêt. De Noord-Zuidlijn der boussole is tot aan de uiteinden der bodem¬ 
plaat doorgetrokken. Behalve de gewone randverdeeling is op het kompas nog een gradenboog 
verdeeld, waarmede met behulp van den in het kompas spelenden slinger hellingen te meten 
zijn. Het kompas is verder nog voorzien van een afneembaren en toeklapbaren hangbeugel. 
Inclusief lederen etui. 

IVo. 6636/1 Gcognotlsch kompas als no. 6636, doch met een in * 4 ° verdeelden gradenboog 




No. M36 
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van 180 mM. doorsnede met 2 reserve schietlooden en 2 gradenboogklemmen van messing. In 
een etui overeenkomstig dat der mijnmeetinstrumenten. 

\u. Kompa» op bodemplaat van 

8 xio cM. met dooslibel en afneembaar deksel. De vlakke 
naald is 45 mM. lang en voorzien van arrêt. De Noord- 
Zuidlijn der boussole is tot aan de uiteinden der bodem¬ 
plaat doorgetrokken. Behalve de gewone randverdccling 
is op het kompas nog een gradenboog verdeeld, waarmede 
met behulp van den in het kompas spelenden slinger hel¬ 
lingen te meten zijn. Het instrument is verder voorzien 
van toeklapbaren hangbeugel. In gepolijst houten kast met 
band voor het omhangen. 

Xo. :t <;<>o{|iioti*c*li kompa» als no. 6636/2, doch 

met een in verdeelden gradenboog van 180 mM. door¬ 
snede met 2 
reserve 
schietlooden 
, en 2 graden - 
boogklem- 
men van 
messing. In 
een etuiover¬ 
eenkomstig 
dat der rr.ijn- 



No. 6636 * 


meetinstrumenten. 

Xo. (•< o«|iioti»< li kompa» op bodemplaat 

van 8. x 10 cM. met r dooslibel. Het kompas is 
voorzien van een afneembaar deksel. De vlakke 
naald is 45 mM. lang en voorzien vanarrét. Be¬ 
halve de gewone randverdeeling is op het kompas 
nog een gradenboog verdeeld, waarmede met 
behulp van den in het kompas spelenden slinger 
(waarvoor arrêt aanwezig) hellingen te meten zijn. 
Dit kompas is voorzien van twee toeklapbare 



Ko. «37 



No 6637,1 


vizieren, welke bovendien precies in de Noord- 
Zuidlijn elk een haak hebben om het kompas 
aan een snoer op te hangen. De vizierinrichting 
doet dus tevens dienst als hangbeugel. Inclusief 
lederen etui. 

X<>. KICI 7 /I <>cof|iioti»!*h kumpn.H op bodem¬ 
plaat van 8 X 12 cM. met dooslibel. De vlakke 
naald is 45 mM. lang en voorzien van arrêt. De 
Noord-Zuidlijn der boussole is tot aan de uit¬ 
einden der bodemplaat doorgetrokken. Behalve 
de gewone randverdeeling is op het kompas 
nog een gradenboog verdeeld, waarmede met 
behulp van den in het kompas spelenden slin¬ 
ger hellingen te meten zijn. Ook deze slinger 
kan afzonderlijk worden vastgesteld. De hang- 
armen zijn omlegbaar. In fijn gepolijst, met doek 
bekleed houten kastje, met lederen draagriem. 


MIJNMEETINSTRUMENTEN 

Onze mijnmeetinstrumenten hebben alle hoogkantige naalden, welke tengevolge van den luchtweer¬ 
stand dien zij bij de bewegingen ondervinden, spoediger tot rust komen dan vlakke naalden. 
Zij worden uit best vierkant magneetstaal uitgewerkt, daar door het smeden de goede eigen¬ 
schappen van het staal zouden worden beïnvloed. 

Iedere naald speelt in een nauwkeurig conisch uitgeslepen en voortreffelijk gepolijst granaat- 
hoedje, terwijl de fijne stalen punt, waarop de naald draait, zeer zorgvuldig is gehard en geslepen. 
Het ophangpunt en de bovenkant der naald liggen in hetzelfde vlak, waardQordenaaldeinden, 
zelfs bij sterke trilling der naald, rustig blijven, zoodat men zender tijdverlies kan aflezen. 

De kompassen hebben een centrale arréteeiing. waardoor de naald geleidelijk wordt opgeheven 
en neergelaten, dus niet stootend zooals bij hefboom-arrêteering, zoodat zoowel het hoedje als 
de stalen punt zoo weinig mogelijk aan beschadiging zijn blootgesteld. 

De justeernig der kompassen en van de zich daaiin bevindende naalden geschiedt uitsluitend 
met behulp van het microscoop en volgens een reeds sedert 45 jaren aangewende, beproefde 
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methode. De kompassen worden in t / 1 ° of Yi verdeeld, doch men geeft l / l ° wegens de meer ge¬ 
makkelijke aflezing de voorkeur. Op verlangen kunnen zij ook met uurverdeeling geleverd worden, 
doch dit wordt bijna niet meer verlangd. 

De becijfering der kompassen is steeds tegengesteld aan de richting van den uurwerkwijzer en 
ook Oost en West zijn verwisseld. Daar het kompas voor de hoekbepaling dient en de magneet¬ 
naald steeds de Noord-Zuid-richting aangeeft terwijl de verdeelde ring zich voorbij de beide 
naald-uiteinden beweegt, kan men den hoek eener richting direct aflezen. 

De hangbeugels, bestaande uit gegoten bronzen ringen en staalharde armen, worden slechts vol¬ 
gens het beproefde Freiberger systeem uitgevoerd; dientengevolge zijn zij, ondanks de grootere sta¬ 
biliteit, toch lichter dan de tocklapbare instrumenten en veranderen in het gebruik niet zoo spoedig. 
De gradenbogen zijn uit best, hardgewalst messing van */« mM. gemaakt, zij hebben een doorsnede 
van 220—260 mM. en zijn in */»° verdeeld. Zij kunnen echter ook in y A °, */»° of %° verdeeld worden. 
Voor het gemakkelijke transport worden de mijnmeetinstrumenten en gradenbogen in zeer sterke 
houten etuis geleverd, welke van binnen met fluweel en van buiten met leder zijn bekleed; zij 
zijn voorzien van sterken riem voor het omhangen. De kanten van de karteeringsplaat kunnen 
ook van iedere gewenschte verdeeling worden voorzien. 

No. HK3II l-'reiberger »y- 

ütrrin, bestaande uit een in ‘/i' verdeeld kompas 
met hoogkantige naald van 82 mM. lengte. Ver¬ 
der voorzien van hangbcugel, karteeringsplaat, 
gradenboog van 220 mM. middellijn, verdeeld in 
Y s °. Compleet met 2 reserve schietlooden, 2 
gradenboogklemmen enz., in lederen etui met 
draagriemen, de karteeringsplaat afzonderlijk in 
houten etui. 

Nt». 0 S 39 Mij 11 meetinstrument als no. 6638, verdeeling in mM. en becijfering aan beide zijden 



bestaande 


verdeeld 



der karteeringsplaat. 

No. HO40 Mijiitiieetinstrument, systeem, 

kompas met hoogkantige naald van 95 mM. lengte. 

Verder voorzien van hangbeugel, karteeringsplaat, gra¬ 
denboog van 240 mM. middellijn, verdeeld in 7 »°» Com¬ 
pleet met 2 reserve schietlooden en 2 gradenboogklem¬ 
men, in lederen etui met draagriemen, de karteerings¬ 
plaat afzonderlijk in houten etui. 

\o. 0041 Mijnnieetinstriiinent als no. 6640, ver¬ 
deeling in mM. en becijfering aan beide zijden der kar¬ 
teeringsplaat. 

\«. IMI 42 M ij 11 niffl i n-lr 11 inrii t, lrril<«-r<|er H\- 

-(.•.111, bestaande uit een in '/j 0 verdeeld kompas 
met hoogkantige naald van 110 mM. lengte. Verder voorzien van hangbeugel, karteeringsplaat 
en gradenboog van 260 mM. middellijn, verdeeld in l / # °. Compleet met 2 reserve schietlooden, 2 gra¬ 
denboogklemmen, in lederen etuimjet draagriemen,de karteeringsplaat afzonderlijk in houten etui. 
No. «ut:i Mijn meetinstrument als no. 6642, verdeeling in mM. en becijfering aan beide zijden 
der karteeringsplaat. 

No. HH44 Verhetertl Mijnineetiii*.lrtiment iiuar Prof. K. lluussmann. De constructie van 
dit instrument draagt bij tot het vermijden van meetfouten, welke in de practijk door slechte 
verlichting in de mijn, vermoeienis enz., licht optreden. De magneetnaald bezit aan de eene zijde 
den hoogkantigen en aan de andere zijde den vlakken vorm, zoodat een enkele blik voldoendeisom 
het breede Noordeinde van het smalle Zuideinde te onderscheiden. De naald is 90 mM. lang. 
De verdeelde ring onderscheidt zich door zijn bijzondere breedte, waardoor het mogelijk was 
groote, snel en zeker afleesbare graden-cijfers aan te brengen. De verdeeling en becijfering van 
den ring worden door den rand van het kompas niet beschaduwd. De verdeeling is in l / t ° daar 
een fijnere verdeeling de aflezing in de mijn moeilijker maakt. De Noord-arm van den hangbeugel 
is van inkepingen voorzien, zoodat men direct op het gevoel,, Noord” vaststellen kan. De graden¬ 
boog heeft een straal van 120 mM. en is met het oog op een betrouwbare aflezing slechts in %° 
verdeeld. 

Tot de onaangename bezigheden in de mijn behoorde het opnieuw bevestigen van een afgetrokken 
of nieuw schietlood aan den gradenboog, doch ook dit euvel is op eenvoudige wijze opgelost. De 
draad van het lood wordt in een desbetreffende inkeping van den gradenboog gelegd, een kleine 
hefboom wordt omgelegd en het schietlood is stevig bevestigd. 

Bij het instrument worden twee schietlooden geheel gereed voor het inhangen geleverd, alsmede 
twee verbeterde klemmen, welke den gradenboog en den hangbeugel ook bij sterke helling op het 
snoer vasthouden. 

Het kompas met hangbeugel en gradenboog, reserve schietlooden en klemmen wordt geleverd 
in een sterk houten etui, met riem voor het omhangen, van binnen en van buiten met leder bekleed 
en voorzien van koperen nagels ter bescherming der kanten. De karteeringsplaat rust in een 
houten etui, van binnen met laken, van buiten met leder overtrokken. Gewicht van het etui 
met kompas enz. 2.4 KG.; gewicht van het etui met karteeringsplaat 2.1 KG. 
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Onderdeden van Mijnmeetinstrumenten 
\o. <«raclenlHMiyklnii van koper. 

«• fWStt .Mijninert*noer van ioo M. lang op houten haspel. 

• « (Mi 47 llanclaflccHloupe in hoornen montuur. 

tf MB 48 Schietlood voor den gradenboog. 

• • tttttft tiradenlHHifi van messing van 220 mM. middellijn in l /5 : verdeeld, in houten doos. 

M Böt>0 M M 19 99 240 11 II 99 Vf Q *1 ff 99 99 

9 ^ h • k I 99 |, p p pp ^ p pp 99 / ^ ^ ^ , , p , 

m tiradenhoofj ,, „ voor Mijno|i/J«*ht ers van 180 mM. middellijn in ^2° ver¬ 

deeld, in houten doos. 


GEEMAILLEERD IJZEREN PEILSCHALEN 



De peilschalen zijn een specialiteit onzer firma; wij leverden ze aan 
bijna alle Polder- en Gemeentebesturen in Nederland, aan den 
Rijks- en Provincialen Waterstaat enz. 

Niet alleen hier te lande, doch ook in het buitenland leverden wij 
de peilschalen o.a. naar China, Brazilië, Chili, Perzië, Siam enz. 
Het meest worden de peilschalen verlangd met ln•l«l«•r wille 
«•ijler» en v«*rdrrllnf| op Mauwen jiroml, I.') eM. breed. Elke 
andere breedte wordt op verlangen geleverd. 

De peilschalen worden in stukken van elke gewenschte lengte 
geleverd en met elk opschrift voorzien als: Rijkspeilschaal 
Peilschaal enz., alsmede met A. P. - N. A. P. — B. Z. P. 

W. P. Z. P. enz. 

De verdeeling geschiedt geheel naar verkiezing van den besteller 
in centimeters, dubbele centimeters, decimeters enz. 

Eenige modellen van verschillende verdeelingen zijn op ons maga¬ 
zijn aanwezig en worden gaarne franco, tegen franco terugzen¬ 
ding, ter bezichtiging gezonden. 

Bij afname van meerdere stuks staan wij gaarne met onze 
uiterste prijsopgaaf ten dienste. 

Bij bestelling is het slechts noodig een schetsje bij te voegen. 
De benoodigde werkteekeningen worden door ons gratis ver¬ 
vaardigd. 

Gaarne stellen wij, gratis en franco, verdeelde strooken met 
hoofden op */, der ware grootte beschikbaar, waarop onze af¬ 
nemers dan enkel de cijfers hebben in te vullen. Schroeven 
en pakkingringen worden gratis bijgcleverd. 

\o. 11700 lieëiiinilliM'rd ijzeren Peilschalen 13 cM. breed, per 
strekkenden meter. 


GEËMAILLEERDE NAAMBORDEN 


JAVASTRAAT 


Geëmailleerde borden 
In elke gewenschte af¬ 
meting en kleur. 
Straatnaam - 
borden, 


RIJKSTELEFOONKABELS 


Kabelborden, Borden 
voor publieke bedrijven 
als: Gasfabrieken, 
Electriciteitswerken, 
Brandweer etc. etc. 



Voor de prijzen der artikelen uit deze prijscourant verwijzen wij U naar de afzonder¬ 
lijke hierbij gevoegde, periodiek verschijnende, prijslijst. Deze prijslijst wordt U op 
verzoek gratis en franco toegezonden. Voor groote orders zijn wij gaarne bereid U 
van te voren onze uiterste prijzen op te geven. 
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PEILGEREEDSCHAPPEN, AFSTANDSLIJNEN 

PEILSTOKKEN 

van grenenhout met ingebrande verdeeling en looden plomp. 

PEILSTOKKEN 

(Geschilderde) in elke gewenschte uitvoering en verdeeling. 

PEILLOODEN 

van 2 tot io KG. zwaar. 

PEILLIJNEN 

van henneptouw en van gegalvaniseerd staaldraad of koperdraad, gemerkt met 
genummerde of ongenummerde leertjes in elke gewenschte afmeting. 

AFSTANDSLIJNEN 

van gevlochten gegalvaniseerd staaldraad met leertjes bij eiken Meter en genum¬ 
merde leertjes bij elke 5 Meter. In verschillende dikten en uitvoering en elke 
gewenschte verdeeling. 

Deze afstandslijnen worden desverlangd ook van koperdraad geleverd. 

HASPELS 

voor afstandslijnen. Waterstaatsmodel. Lichte en zware constructie. 

Door de groote verscheidenheid in uitvoering, modellen en verdeeling, alsmede de 
prijsschommelingen van staal- en koperdraad is het ons niet mogelijk bindende 
prijzen van de Peilgercedschappen en Afstandslijnen op te geven. 

Wij zijn echter gaarne bereid vooraf prijsopgaaf en alle gewenschte inlichtingen te 
verschaffen. 


REGISTREERENDE PEILSCHALEN, MECHANISCHE- EN 
ELECTRISCHE STROOMMETERS 
EN STROOMSNELHEIDSMETERS 


(Molentjes van Woltman). 



Electrische stroomsnel- 
heidsmeter geleverd aan 
Prof. Dr. Krans voor de 
havenwe ken te Valpa- 
raiso (Chili). 


Wij leveren bovenstaande instrumenten 
sedert tal van jaren aan Rijks-, Pro¬ 
vinciale- en Gemeentebedrijven en 



-instellingen. Waterschappen etc.; niet 
alleen hier te lande en in Indië, doch 
ook herhaaldelijk naar Zuid Amerika, 
China, Siam en overal waar Neder- 
landsche Ingenieurs belangrijke water¬ 
bouwkundige werken hebben uitgevoerd. 



c Met offerte staan wij gaarne ten dienste. 
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WATERPASBAKEN 

Onze baken munten uit door practische en solide en toch lichte constructie. De verdee- 
lingen zijn zeer exact met de verdeelmachine aangebracht en in olieverf geschilderd. 
Op verlangen leveren wij onze baken met elke andere gcwenschte 
verdeeling; met prijsopgaaf staan wij gaarne ten dienste. 

Waterpasbaak uit één stuk met een van handgrepen voor¬ 
ziene versterkingsrib over de geheele achterzijde. Ijzeren 
schoenen. Verdeeling in cM. per Meter afwisselend rood en 
zwart, de cijfers alle zwart. 

IVo. 7151 Lang 3 M. IVo. 7152 Lang 4 M. 

Waterpasbaak in tweeën dichtslaand (scharnierbaak) . De 
verdeeling dezer baken is, wanneer ze zijn toegeslagen, in¬ 
gesloten, zoodat beschadiging hiervan bij vervoer enz. onmo¬ 
gelijk is. Verdeeling geheel als baak no. 7151 . De baak is 
voorzien van ijzeren schoenen, handvatten, solide scharnieren 
en inrichting voor het openhouden gedurende het gebruik. 
IVo. 7153 Lang 3 M. IVo. 7154 Lang 4 M. 

I>e baak no. 7153 is ook met verdceliiijj voor instru¬ 
menten met terrestrischen kijker voorhanden. 

Waterpasbaak in tweeën uitschuivend (uitschuifbaak) 
voorzien van ijzeren schoenen en een inrichting om de baak, 
wanneer deze is opgeschoven, op de juiste lengte te houden. 
Verdeeling geheel als baak no. 7151 . 

IVo. 7155 Lang 3 M. IVo. 7150 Lang 4 M. 

Troufjhton & Si mms’ Waterpasbaak in drieën uitschui¬ 
vend ( uitschuifbaak ) van gepolitoerd mahoniehout met kope¬ 
ren beslag, zeer lichte constructie, bijzonder exacte verdeeling 
in olieverf. 

IVo. 7157 Lang 3 M. IVo. 7150 Lang 4 M. IVo. 7150 Lang 5 M. 
De T. & S. baken hebben geen roestende beslagdeelen, deze 
zijn allen van koper, ook zijn de baken geheel met koperen 
schroeven verschroefd. Ze zijn daardoor bijzonder geschikt 
voor het gebruik in Tropische Gewesten. 

Waterpasbaken systeem Prof. Dicperink. 

Voor deze baken maken wij op aanvraag gaarne offerte. 
Waterpasbaak ( reisbaak ), zeer lichte constructie, in tweeën 
dichtslaand (scharnierbaak) , verdeeling in olieverf. 

IVo. 7100 Lang 3 M. 

,» 7100/1 Opzetstuk lang i Meter voor no. 7160 . 

De reisbaken zijn niet alleen zeer licht (het gewicht bedraagt 
slechts 1.3 KG.), doch ook zeer sterk en stabiel. Zij zijn 
gemakkelijk te transporteeren, daar ze door middel van een 
sterk scharnier in het midden toegeslagen kunnen worden, zoodat de lengte dan slechts 150 cM. 
bedraagt. De breedte is 5 r-— — 

- - - reiTs 


cM., de dikte 1.5 cM.Door 
middel van het opzetstuk 
kan de baak tot 4 Meter 
worden verlengd. 

Waterpasbaak van stalen buizen met verschuifbare verdecliny, volgens onderstaande 

beschrijving. 
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IVo. 7101 Lang 2 Meter, 
gewicht ± 1.8 KG. 
IVo. 71(11/1 Lang 3 Me¬ 
ter, gewicht ± 2.1 KG. 
IVo. 71<il/2 Foudraal 
van bruin zeildoek 
met lederen draagriem 

voor bovenstaande baken. 

Deze baken bestaan uit twee of drie i Meter lange ovale stalen buizen, welke ter bescherming tegen roest met een duurzame, kleurlooze 
la daag bedekt zijn; ze kunnen stevig en precies passend op elkaar gestoken worden. 

De onderste buis is van een grondplaat voorzien. Op de buizen is een sterke verschuifbare ijzeren plaat van 50 cM. hoog en 7 Vi cM. 
breed aangebracht; deze plaat is in */i «o H cM. verdeeld, de linker cijfers zijn in rood, de rechter in zwart, alles in olieverf ge¬ 
schilderd. 

Aan de rugzijde dezer verdeelde plaat bevindt zich een messing ring met veer, welke door inspringen in gaatjes, die in de buis zijn 
aangebracht, op de gewenschte hoogte wordt vastgehouden. Een justeerinrichting maakt eventueel noodzakelijke correcties mogelijk. 
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De sttlen huizon zijn in halve meters verdeeld afwisselend met roode en zwarte gegraveerde cijfert. De tusschenwaarden worden op de 
verschuifbare verdeelde plaat afgelezen en wel bij hoogten van 0—0.50, x—1.50 en 2—2.50 M van de roode cijfers op de stalen buizen 
tot de roode cijfers op de verdeelde plaat links en bij hoogten van 0.50—t, 1.50—2 en 2 50—3 M van de zwarte getallen op de staien 
buizen tot de zwarte op de verdeelde plaat rechts overgaand, zooals uit de afbeelding blijkt Het gewicht van de 2 M. lange baak bedraagt 
± 1.8 KG., dat van de 3 M. lange - M KG. Een gewone 3 M. lange houten toeklapbare baak weegt ongeveer 5.5 KG. 


Tockhipliiirr Wal er pashaak 



fiirl hout»)uiting. Deze nieuwe zeer doelmatige en snelwer¬ 
kende sluiting bestaat uit een ronde bout met twee vlakke 
plaatsen,welke er op berekend zijn, dat zij in een bepaalden 
stand door de openingen der scharnierbanden kunnen gaan 
wanneer de baak wordt opengeklapt. Door daarna de bout 
met behulp van den vleugel aan het eene einde 
een kwart slag om te draaien wordteen onwrik¬ 
bare verbinding der geledingen verkregen. 
\o. 71 «2 Toeklapbare Waterpashnak met 
boutaluiting, lang 3 Meter. Tweeledig, toe¬ 
geklapt 150 cM., breed 5 cM., gewicht 1.9 KG. 

\m. 

7162/1 
Toeklap¬ 
bare Wa¬ 
terpas- 
haak met 
bou(*l ui¬ 
ting Ja lig 

\ Meter. 

Vierledig, 

? No. 716a. 1 Toegeklapt 

scharnie¬ 
ren, toegeklapt 100 cM., breed 5 cM., gewicht 3.5 KG. 

Voor Waterpasbaken van Wild en Zeiss zie pagina's 13, 19, 27 en 29—32. 



No 7162 I 


a 

■SS 


J 






VERDEELDE BANDEN VOOR HET WATERPASSEN 

(OPROLBAAR) 

Zuiver verdeeld in centimeters, per Meter afwisselend rood en zwart, de cijfers alle zwart. 

Van geprepareerd doek, 8 cM. breed, afwaschbaar. 

!\'o. 71 «i Lang 3 M. No. 71H5 Lang 5 M. 



Van geprepareerd pa¬ 
pier, 8 cM. breed, af¬ 
waschbaar. 

No. 7IKK Lang 3 M. 

„ 7I«7 „ 5 M. 

No. 7107/1 Handhou- 
der, waarmede de ver¬ 
deelde waterpasbanden 
aan een jalon kunnen 
worden bevestigd. 







ê 


V. 


WBEP 



No. 7167/1 



No. 7130 


PIKETTEN VOOR WATERPASBAKEN 

No. 7150 Ijzeren Piket voor waterpasbaken met vlakken kop voor het 
opzetten der baak en voorzien van sterken beugel. 

No. 7130/1 1«Izeren Piket voor waterpasbaken met uitholling voor het 
inzetten der baak en voorzien van sterken beugel. 



No. 7130 i 



No. 7130 2 en 7130 3 


No. 7150 2 IJïcmi Pikrt voor water¬ 
pasbaken, zeer solide uitgevoerd, rret in- 
geschroefden geharden stalen kogel voor 
het o pzetten der baak. 

No. 7150 5 Aanzetstuk van brons, 
hetwelk aan de bodemplaat der baak 
wordt geschroefd met cylindervorrrige uit¬ 
holling, passende over den stalen kogel 
van piket no. 7130 , 2 . 
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DOOSNIVEAUX VOOR WATER¬ 
PASBAKEN 

No. 7131 Donsnivooii voor \Yul<‘rpus>tuikm. Kunnen 
gedurende het transport van de baak worden losge¬ 
schroefd. 

No. 7131/1 Als Voren, doch justeerbaar. 

BAKEN- EN JALONRICHTERS 

No. 7132 liukm- en •Inlonriehter. Kunnen uit de vrije 
No ‘ 7,31 hand worden gebruikt of op de baak worden vastgeschroefd; 
ook kunnen ze aan de baak worden opgehangen, waar¬ 
voor 2 schroeven in de baak moeten worden gedraaid. Dit instrumentje kan ook 
bij de montage van constructiewerken, machines, stalen ramen e.d. goede 
diensten bewijzen; lang 125 mM. 

LANDMETERS PARASOLS 

Hiervoor verschaffen wij op aanvraag offerte. 




JALONS 

Onze jalons zijn op afstanden van 20 of 50 cM. met olieverf rood en wit geschilderd; desgewenscht 
leveren wij ze ook in andere kleuren en indeeling. De punten zijn 
van gehard staal en zeer solide aan het hout bevestigd. 

I Wij houden alleen ronde jalons en de onderstaande pris- 

ma-jalons in voorraad: achthoekige of elke andere ver¬ 
langde doorsnede worden alleen op bestelling vervaardigd. 

No. 71 68 .lalon van 2 Meter lang, 33 mM. diameter, over 
afstanden van 50 cM. afwisselend rood en witgeschilderd. 

No. 7108 2 Als Vorrn , doch 28 mM. diameter. 

_ »t 7181» .lalon van 2 Meter lang, 33 mM. diameter, 

*=] over afstanden van 20 cM. afwisselend rood en wit ge- 

ISflH schilderd. 

No. 7170 'Ialo 11 van 2 % Meter lang, 33 mM. diameter, over 
afstanden van 50 cM. afwisselend rood en wit geschilderd. 

No. 7171 .lalon van 3 Meter lang, 35 mM. diameter, over 
afstanden van 50 cM. afwisselend rood en witgeschilderd. 

No. 7100 I .lalon met driehoekige Punt, voor het 
gebruik op straten, klinker- en keiwegen, van 2 Meter lang, 

35 mM. diameter, over afstanden van 50 cM. afwisselend 
rood en wit geschilderd. 

Jalons langer dan 3 Meter worden niet in voorraad gehouden ; 
de prijzen regelen zich naar de grootte der order. Met prijs¬ 
opgaaf staan wij gaarne ten dienste. 

Stalen Jalons 



No* 71011, 10 iMrtiilni *101011 uit 





6 Jaloni 


10 Jalons 


No. 7168 10 

getrokken naadlooze stalen buis, van 2 Meter No - 7,68 * 
lang, 20 mM. diameter, over afstanden van 20 cM. 
afwisselend rood en wit geschilderd. Gewicht 900 gram. 
Lichte, doch zeer sterke jalons; gemakkelijk mede te 
nemen. 

PRISMA-JALONS 

Onze prisma-jalons hebben een prismatische doorsnede, 
zoodat ze gemakkelijk tot een bundel samen te bin¬ 
den zijn. 

Bij verzending en het medenemen op de reis is dit een 
niet te onderschatten voordeel; 10 prisma-jalons wegen 
slechts 6 KG. 

De prisma-jalons zijn over afstanden van 50 cM. met 
olieverf afwisselend rood en wit geschilderd; de verf is 
bijzonder beschut, daar de kanten geheel tegen elkan¬ 
der sluiten en ze zóó sterk vastgebonden kunnen worden, 
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dat schuren onmogelijk is. De geharde stalen punten zijn zeer doelmatig aan het hout verbonden. 


Stel Tan 6 stuks Prisma-Jal ons. 

7172/U Prtoma-Jalona van 2 M. lang, per stel van 6 stuks, met riempjes voor het vastbinden. 
,, 7172/10 Als Voren, per stel van 10 stuks. 




LOSSE STALEN JALONPUNTEN 

\o. 7173 Stalen Jolonpunt met geharde ronde punt, voor ronde jalons. 

,, 7173/1 ,, tt ,, ,, driehoekige punt, voor ronde 

jalons (zie afbeelding 7168/1 op de vorige blz.). 


STATIEVEN VOOR JALONS 

Voor het gebruik op asphalt-, bitumen- en betonwegen en overal, waar 
het plaveisel het in den grond steken van jalons onmogelijk maakt. 
Xo. 7177 Ijzeren Jalon-slaticl, de pooten te zamen klapbaar, 90 cM. 
hoog, voor jalons tot 38 mM. doorsnede. 

No. 7177/1 IJzercu Julou-statiel, de pooten t e 
zamen klapbaar, 120 cM. hoog, voor jalons tot 
38 mM. doorsnede. 

JALONVLAGJES 

Vlapjcs rood-wii of zwart-wit, voorzien van koor¬ 
den voor het bevestigen aan de jalons. 

No. 7175 Rood-wit. No. 717t» Zwart-wit. 



WATERPASSLANGEN 

Bij het overbrengen van een hoogtepunt over een tamelijk grooten afstand kan de water¬ 
passlang zeer nuttig zijn, b.v. bij een gebouw, waar de slang over of om een muur of 

balklaag gelegd kan worden. 

(Ü .. n 



W'a ter passi uti(j, compleet met 3 flesrkjes. Sterke gummislang met ingelegd weefsel, gat- 
wijdte 13 mM. 

No. 71111 Lang 10 M. No. 7182 Lang 15 M. 

,, é 183 ,, 20 ,, ,, 1 184 ,, 30 ti 

Als Voren, doch de slang met sterke ijzerdraadspiraal omwonden. 

No. 7183 Lang 10 M. No. 7188 Lang 15 M. 

t. 7187 „ 20 „ „ 7188 „ 30 „ 

,, 7189 ItescrvcflesctijcM voor de slangen nos. 7181 — 7188 . Perpaar. 

M aterpasslunfi, eouiplcct niet 2 fleselijcs met koperen montuur en 
koperen kraantjes, waardoor bctlastipe uitloopcn van het water wordt 
voorkomen. Sterke gummislang met ingelegd weefsel, gatwijdte 10 mM. 
No. 7199 Lang 10 M. No. 7191 Lang 15 M. 

f» ilOJ ,, 20 ,, ,, 7193 ,, 30 ,, 

Als Voren, doch de slang met sterke ijzerdraadspiraal omwonden . 

Nos. 7190 — 7198/1 No. 7194 Lang 10 M. No. 7195 Lang 15 M. 

tt >198 ,, 20 1 , ,, >19> ,, 30 ,, 

No. 7198 Rcservcfleselijes met koperen montuur voor de slangen nos. 7190 — 7197 . Perpaar. 
,, 7198/1 Losse enkele Glaasjes voor de fleschjes no. 7198 . Per stuk. 
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Naiiwkeiirigheids-waterpasslang compleet met 2 verdeelde llesehjes niet koperen 
voetstuk, waaraan afsluitkrunnlje? voor het besebermen der llesehjes zijn Koperen 

sluitbussen uanwe- 
Deze waterpas¬ 
slangen worden niet al¬ 
leen op bouwwerken, 
doch ook veelvuldig bij 
de montage van machi¬ 
nes, drijfwerken, lei¬ 
dingen enz. gebruikt. 

Sterke gummislang 
met ingelegd weefsel, 
gatwijdte io mM. 

No. 7199 Lang io M. 7200 Lang 15 M. No. 7201 Lang 20 M. Né. 7202 lang 30 M. 
AU Voren, doch de slang met sterke ij ter draadspitaal omwonden. 

No. 7203 Lang 10 M. No. 7204 Lang 15 M. No. 7205 Lang 20 M. No. 7200 Lang 30 M. 
,, 7207 Iteservelleseh jea rr.et koperen montuur voor de slangen nos. 7199 — 7206 . Per paar. 

,, 7207/1 Knkele losse Glaasjes, verdeeld, voor de fleschjes no. 7207 . Per stuk. 

Verbindingsstukken. Om verschillende slangen aan elkander te kunnen koppelen leveren wij 
ook koperen verbindingsstukken met daarbij behoorende klemmen. De te verbinden slangen 
worden op het buisje geschoven en daarop vervolgens door middel van de klemmen vastgezet. 

No. 7208/1 .Verbindingsstuk voor gatwijdte 10 mM. 

,, 7208/2 klem daarvoor. 

,, 7208/3 Verbindingsstuk voor gatwijdte 12 mM. 

,, 7208/4 Klem daarvoor. 

WATERPASSEN 




W aterpassen vaneiken¬ 
hout, geolied, met kope¬ 
ren plaat, horizontaal en 
verticaal libel; het hori¬ 
zontale libel is ook van 
beide zijden zichtbaar. 
Verdervoorzienvan ster¬ 
ke ijzeren hoeken. 


No. 7218 Waterpas van eikenhout, gelakt, 
met koperen dekplaat over de geheele lengte, 
20 cM.lang. 




Waterpassen van koper, met koperen voetplaat 
en zinken etui. 

No. 7219 7220 7221 7222_7223 

Lang 10 15 20 25 30 cM. 


1'rficisiona- Wuterpassen van ko¬ 
per, met fijn verdeeld, justeerbaar 
libel en sterke koperen voetplaat. 
In gepolijst houten kastje. 



No». 7224—7228 



No. 7229 



No. 7231 



No. 


r22'. 7225 


Lang 10 


15 


20 


25 


7228 
30 cM. 


No. 7229 Zak waterpas je van koper, 

8 cM. lang. In houten kokertje. 

No. 7231 Znkwaterpasje van nikkel, 

9 cM. lang. In lederen etui. No. 7a3» 




No. 7232 Waterpas voor het stellen van 
assen enz. in transmissies, van ijzer met ko¬ 
peren dekplaat, 20 cM. lang. 
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No. 72:13 Waterpa» voor het stellen van 
assen enz. in transmissies, sterke constructie 
met koperen dekplaat, 20 cM. lang 



No. 7234 
Waterpas 



No. 7*33 

van ijzer met 2 libellen, zeer sterke en practische constructie, 
voor het stellen van assen enz. in transmissies, 20 cM. lang. 


IVo. 7235 Waterpas van koper, fijn 
vernikkeld, met draaibare schuthulsom 
het libel en voorzien van prismatischen 
ijzeren voet, voor het stellen van assen 
enz. in transmissies, 15 cM. lang. 



No. 7235 


Waterpas voor Wegenbouw en Rioleeringswerken 

No. 7230 Waterpas voor 
W epenlxiuw en Itiolee- 
ringswerken van eikenhout, 
geolied, 150 cM. lang, met 
sterke koperen dekplaat en 
ijzeren beugel. 




Waterpas voor Spoor- en Tramwegen 

IVo. 72*10/10 Water¬ 
pa» voor Spoor- en 
Tramwegen met ver¬ 
stelbaar libel , van gre¬ 
nenhout, 175 cM. lang, met sterke koperen dekplaat en 20 cM. lange ijzeren zolen. 

Vrijhangend Waterpas 

IVo. 7236/20 Vrijhaafjeiul Waterpa». 20 cM. 
lang, zeer licht, van aluminium; met justeer- 
baar libel. Voor de controle en het over¬ 
brengen van ver van elkander gelegen punten 
met behulp van een gespannen of gespannen 
gehouden draad of snoer, in het midden^ 
waarvan het waterpas wordt opgehangen. 
Gewicht 200 gram. In lederen etui. 



Waterpassen met Graadverdeeling 

(Helling- of Glooiïngmeters) 

.No. 7237 Universeel \\ alerpas( Helling-, 

Talud- ul C.louiïii}|meter) van ijzer, ge¬ 
bronsd, met draaibare vernikkelde cijfer¬ 
plaat, voor horizontale, verticale en alle 
hoekmetingen, 17 cM. lang. 

No. 723H llelliii}|- of Yervnlnieter voor 
Pijp- en lliiisleidingeii, 20 cM. lang. 

Door dit even eenvoudig als handig instru¬ 
ment worden hellingen voor buis- en pijp¬ 
leidingen op gemakkelijke wijze bepaald 
of aangelegd. Het segmentvormige verti¬ 
cale stuk heeft een schaal met de bij buis- 
leidingen enz. meest gebruikte hellingen 
als 1 : 5 , i : 10 tot i : 50 . De aan de bovenste voetplaat bevestigde wijzer wordt op de be¬ 
treffende verdeelingsstreep der schaal voor de gekozen helling gesteld, het libel tot inspelen 

gebracht en het ondervlak 
der voetplaat neemt de ver¬ 
langde helling aan. Om deze 
laatste op grootere afstanden 
aan te geven, wordt het in¬ 
strument op houten lat of rij 
No. 7238 gesteld. 



No. 7237 




































































N.l . II vil. J. Ahrvmt cl* /oow - AniMlvnlinn. llatlvnlani . 'm^Hravenhagv , llilrrmutn (lub » .) vn Smiaraufj 




No. 7240 



\o. 7240 10 I*reci»ie-11 elllnfl-Glooiïnffnie¬ 
ter van ijzer met stalen libelbuis. Bijzonder 
stabiele constructie; grondplaat lang 20 cM. 
met schaalverdeeling in V,° tot 45 0 , aflezing 
langs bovenkant van den aanwijzer. Met 
klemschroef voor het vaststel¬ 
len in eiken hoekstand. In hou¬ 
ten kastje. 

No. 7840/11 PreeiHiellellinff- 
1 «looiïnji in et rr geheel als no. 

7240 / 10 , doch met prismatische 
grondplaat voor het stellen van 
assen, buizen e.d. In houten 
kastje. 

No. 7240/15 Driehoek- Wa¬ 
terpan van ijzer, met draaiba¬ 
ren, vernik¬ 
kelden gra¬ 
dencirkel, 
waarop het 
libel in buisje 
van vernik¬ 
keld 


No. 72 40 Helling meter van koper met 
ijzeren voetplaat van 20 cM.lang. Metschaal- 
verdeeling in l /i° tot 90 » aflezing door een 
indexstreep. Klemschroef voor het vaststellen 
in eiken hoekstand en aan het bewegende 
einde voorzien van micrometerschroef voor 
fijne instelling van o' — 3 0 . In houten 
kastje. 




No. 7240 10 


messing is aangebracht. De onderverdee- 
ling is in ’/i 0 » terwijl de becij¬ 
fering 2 x van o " — 180 loopt. 

Aflezing geschiedt bij den aan¬ 
wijzer. Lengte der rechthoek- 
zijden 20 cM. Gewicht 2250 
gram. In houten kastje. 

DOOSNIVEAUX _ 

No. 7»,o 15 Van vernikkeld messing No. 7241 

\o. 7841 15 Middellijn 15 mM. \o. 7211 25 Middellijn 25 mM. IVo. 7241/25 Middellijn 35 mM. 



ABNEY-WATERPASSEN 

No. 72*2 Abney-Waterpu», lang 12 % cM., van geoxydeerd koper met nieuwzilveren graden¬ 
boog met nonius, klemschroef en rondsel voor de verstelling. Compleet in geraaid lederen etui 

met riem voor het omhangen. 

No. 7 * 4 * Een handig iiutrumentje toot de hoogte-bepaling »an hoornen, gebouwen eni. alsmede 

voor hot gebruik bij spoorbzanstijgingen, dramage-werken en alle werken, waarbij het 
meten en uitzetten van verticale hoeken noodig is of hellingen en stijgingen moeten 
worden bepaald. Ook bruikbaar als gewoon hellingwaterpas. 

Het bestaat uit een vizierbuis met uittrekbaar oogstuk en kruisdraden; de ter tijde aan¬ 
gebrachte verticale boog is verdeeld in graden en procenten (voor hoogtemetingen enz ); 
de nonius is verbonden met bet niveau, zoodat deze te urnen bewegen, aflezing van den 
nonius 10'. Het beeld van de luchtbel wordt in de vizierbuis gereflecteerd en door het oogstuk waargenomen; de juiste instelling is 
verkregen zoodra het geviseerde punt en het midden van het luchtbelbecld samenvallen met den horizontalen kruisdraad. 



ZAKWATERPAS „LIBELLA” 

Een handig apparaatje geschikt 
voor waterpassen en loodrechte 
metingen, waartoe een hori¬ 
zontaal en verticaal libel is 
aangebracht. Het is voorzien 
van een stevig koord lang 12 % 
Meter, waarmede in enkele 
seconden een niveau tot over 
deze lengte kan worden overgebracht. Gewicht in etui ± 150 gram. 

No. 72*3/1 „I.ibella” Zakuuterpas als boven omschreven, in stevig lederen etui met ge- 
bru iksaan wij z in g. 
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No. 7243 

Voorzijde 


SNOERWATERPAS EN HELLINGMETER „NIVELLATOR 

Men waterpast met de „Nivellator” in enkele seconden een afstand tot 10 Meter. 

De „Nivellator” U een zeer handig in- 
strumentje voor het waterpassen, het 
loodrecht stellen en het meten van hel¬ 
lingen. Een stevig koord lang xo M. is 
door een slingertje oprolbaar en kan op 
elke lengte door omklappen van een 
beugel worden vastgezet. 

Bij gespannen koord kan men zonder 
verdere hulp door middel van het libel 
de juiste richting van het koord bepalen. 

Het instrumentje is niet alleen in hori¬ 
zontale richting te gebruiken, doch is 
eveneens geschikt voor het bepalen van 
elke willekeurige helling. Hiertoe is aan 
de voorzijde een in graden verdeelde draaibare 
schaal aangebracht, waarop het libel vast 
v.-rbonden is, terwijl aan de rugzijde de hel¬ 
ling in cM. is af te lezen. 

Voor bouwwerken, kleine terreinopnamen, 
vlug nagaan van wegprolielen, afschot van 
goten, pijpleidingen, riolen enz. is de ,,Nivel- 
lator 1 * ongeëvenaard. Gewicht in etui rfc 200 
gram. 

IVo. 7243 ff Nivcllator M Snoer- 
waterpasen llellincj meter als 
boven omschreven, in steviglede- 

ren etui met gebruiksaanwijzing. __ 

ZAKHELLINGMETER 

ook ingericht voor boomhoogte- en —diktemetingen 

Dit kleine, bijzonder handige precisie-instrumentje, dat toegeklapt (fig. 1) 
ix cM. lang en 2 Y% cM. breed is, weegt slechts 135 gram, zoodat het ge¬ 
makkelijk in den zak is mede te nemen. 

Fig. 2 toont het instrumentje voor gebruik gereed, waarbij het, door den 
omgeklapten beugel, spoedig in loodrechten stand tot rust komt. De meting 
geschiedt door gelijktijdig aanvizieren van het te meten voorwerp en aflezcn 
der schaalverdeeling in de vizierloupe, welke zich onder den draagring 

geeft een gedeelte van de schaalverdeeling, welke in graden en pro¬ 
centen U aangebracht; links op de schaalverdeeling bevindt zich verder ter 
hoogte van de nullijn een schaal in Yt procenten voor het meten van toom - 
dikten (fig. 4); deze schaal komt op beide instrumenten voor. Op een der 



o.m. 




breede zijden van het instrumentje is een reductietabel 
aangebracht (fig. 5), welke dient om in hellend terrein den 
gemeten afstand van een hooger of lager gelegen punt op 
den horizontalen afstand te herleiden. De andere breede 
zijde is voorzien van een wit celluloid plaatje, waarop 
kleine voorloopige aanteekeningen gemaakt kunnen wor¬ 
den. terwijl op een der smalle zijden een 60 mM. lange 
verdeeling is aangebracht. 

De zakhellingmeter is een veelzijdig bruik¬ 
baar instrument en is geschikt voor depres¬ 
sie- en elevatie-hoekmeting, hellingmeting, 

waterpassen, horizontale hoekmeting, hoogte- en diktemetmg 


Fig. 3 




Fig. 5 


van boomen, het reduceeren van hel- 


lend gsmeton afstanden op de horizontale, afstandsmetingen en het maken van terreinschetsen. 

Het instrument wordt geleverd met 2 verschillende schaalverdelingen. 

No. 7245 Zakhellingmeter als boven omschreven iret graadverdeeling 30 .. . 
en procentverdeeling — 58 .... o .... -f* 58 met handleiding in lederen etui. 

No. 7245/1 Zakhellingnieter als boven omschreven met graadverdeeling — 17 
en procentverdeeling — 30 .... o .... -f* 100 met handleiding in lede 


lederen etui. 


+ 30 

+ 45 



































V. »\ Iffd. Ahrrtui dj Zoon - ImsU nlan* , Rotterdam , ’i-Gror cnhage, f/tfrrrstroi (Fobr. ) en Sentarang 57 


ROAD-TRACERS 

Instrumenten voor het snelle uitzetten van bepaalde hellingen 

enz.; vinden veelvuldig toepassing bij den aanleg van wegen. 
\o ê 7240 Hond Tracer met dubbele verdeeling en 
beweegbare vizierbuis. Geschikt voor hellingen van i 
Meter op 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

20, 24, 30, 40, 60 en 120 Meter en voor horizontaal 
gebruik. Wordt gebruikt in combinatie met een baak. 
waarop duidelijk een richtstreep is aangebracht, welke 
zich op de zelfde hoogte boven den grond bevindt als 
de vizierlijn der buis en doorsnede sa¬ 
menvallen, wanneer de verlangde hel¬ 
ling is verkregen. 

Compleet met sterken stok met op- 
hangpunt en baak met vizier- 
bordje. 

No. 724M/I Itood Trueer, nieuw¬ 
ste constructie; als no. 7246, doch 



No. 7*46 



No. 7HU» 


met twee ophanginrichtingen, geschikt voor het meten van hellingen Vjto * ot Vu voor grootere 
hellingen Vi—V*« voor horizontaal gebruik. 

Compleet^ met sterken stok met ophangpunten en baak met vizierbordje. 

No. /247/2 Koud Tracer met dubbele verdeeling en vaste vizierbuis, waarlangs een gewicht 
met aanwijspunt en klemschroef schuift om het instrument op de vereischte helling in te stellen. 
Geschikt voor hellingen van 1 op 6, 8, 10, 12, 15 en 20 Meter en voor het gebruik in horizontale 
richting. Het instrument is voorzien van ophanginrichting. 

In houten kistje zonder stok en baak. 



HELLINGMETER 
NAAR MAYER 

Universeel instrument voor het bepalen van het 
tracé van spoorwegen, straten en wegen in het 
gebergte, alsmede voor waterpassingen en hoogte- 
metingen. 

De xo! 2 cM. lange kijkerbuis heeft aan elk einde 
een verstelbaar huisje met een convexe lens van 
gelijken brandpuntsafstand en is daardoor in beide 
richtingen bruikbaar; deze kijker geeft geen ver- 
grooüng, doch wel bijzonder scherpe en heldere 
beelden. In het midden van de kijkerbuis bevinden 
zich kruisdraden, waarop de beide lenzen in het 
gebruik scherp moeten worden ingesteid. 

Het instrument bezit 2 cirkels, waarvan de kleinste 
vast met den kijker verbonden is en met deze draai¬ 
baar is om een as, terwijl de groote cirkel jus- 
teerbaar op het verticale stuk gemonteerd is. 
Dit stuk is van boven ingericht voor het ophan¬ 
gen aan een stok en bezit van onderen een af¬ 
neembaar gewicht (regulateur) daar het instru¬ 
ment vrijhangend wordt gebruikt. De cirkels kun¬ 
nen door een moer in eiken stand ten opzichte 
van elkander worden vastgeklemd. 

Van den grooten cirkel is één kwadrant in 90* 



Achterzi>de 
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verdeeld (*/,') en de drie andere kwadranten in l i procenten voor hellingen van o—20%. De verdeeling van den kleinen 
cirkel staat hiermede in na uwen samenhang en wanneer de cirkels zoo worden ingesteld, dat twee met een gelijk getal becijferde 
deelstrepen nauwkeurig tegenover elkander staan, dan geeft dit getal de helling van den kijker in procenten aan. De o-streep van 
denkleinen cirkel wijst steeds den heliingshoek in graden aan. Voor het opheffen van eventueele ontregelingen zijn de ver- 
eischte correctie-schroefjes aanwezig. Voor het berekenen van hoogten uit korte afstanden wordt een tabel bijgeleverd voor de hoeken 
van i tot 60 '. 

\o. 7247/1 Hellimjmeter miar Mayer, in etui. 


ZAKWATERPASSEN 


Dit handige instrumentje kan tot 14 cM. lengte uitgeschoven worden, is rond en aan de oogzijde voorzien van een klein gaatje, terwijl 
de van den waarnemer afgekeerde zijde met een plan-parallel-glaaaje 
is afgedekt. In het gebruik houdt men het met het libel naar boven 
en kan rnen deze in de buis waarnemen, daar het beeld van het libel 
door een inwendig aangebracht prisma wordt gereflecteerd, evenals 
de op het libel aangebrachte indexstreep. 

Het gezochte punt moet met deze streep samenvallen en wanneer 
de luchtbel tegelijkertijd door de streep in twee gelijke deden wordt 
gedeeld bevindt het geviseerde punt zich nauwkeurig op de hoogte 
van het oog. 




No. 7261 No. 7264 


\o. 72 iB KrUinatiseh Zakwaterpaa van zwart geoxy 
deerd brons, in lederen etui met druksluiting. 



No. 7268 


SCHIETLOODJES 

Schietlood van koper met stalen punt, welke omgeschroefd 
kan worden. Speciaal ten gebruike bij hoekmeet- en water¬ 
pasinstrumenten . 

No. 72»il 7 2t;2 72<;:s 

85 150 425 gram. 

Schietlood van koper met stalen punt. Speciaal ten gebruike 
bij hoekmeet- en waterpasinstrumenten. 

\<>. ”lm» l 72«r» 

250 500 gram. 

Schietlood van ijzer met koperen kop. 

\o. 7288 72»:<> 

300 500 gram. 


EQUERRES 

N'o. 7301 Kquerre van koper, achtkantig, 62 mM. hoog en 50 mM. 
diameter. In eiken kistje. 

Xo. 7:102 Kquerre van koper, achtkantig, 85 mM. hoog en 65 mM. 
diameter. In eiken kistje. 

\n. Kquerre van koper, achtkantig, 85 mM. hoog en 65 mM. 

diameter, voorzien van centerbeweging. In eiken kistje. 

•No. 7301 Kquerre van koper, geheel als no. 73 ° 3 > doch voorzien 
van een centerbeweging en een op zilver verdeelde boussole met 
arrêt. In eiken kistje. 

Xo. 7 :i 0 ö Kquerre van koper, rond, 85 mM. hoog en 70 mM. dia¬ 
meter, verdeelde trommel met nonius, 
verdeeling op zilver. Micrometer- 
schroef voor de fijne instelling. In 
No,. 73° 1 3 «o. 7305 eiken kistje. 

Xo. 7 :i 07 Kquerre van koper, rond, 95 mM. hoog en 80 mM. 
diameter, verdeelde trommel met nonius, verdeeling op zilver. 

Micrometerschroef voor de fijne instelling. Voorzien van center¬ 
beweging. In eiken kistje. 

Xo. 7308 Kquerre van koper, geheel als no. 7307, doch voor¬ 
zien van een op zilver verdeelde boussole met arrêt. In eiken 
kistje. 

Xo. 7300 Kquerre van koper, rond, 95 mM. hoog en 80 mM. 
diameter. Verdeelde trommel met nonius, verdeeling op zilver. 

Klemschroef en micrometerschroef voor de fijne instelling. 

Voorzien van centerbeweging. In eiken kistje. 

Xo. 7310 Kquerre van koper, geheel als no. 7309, doch voorzien 
van een op zilver verdeelde boussole met arrêt. In eiken kistje. 

Xo. 7311 Kquerre van koper, rond, 95 mM. hoog en 80 mM. diameter, verdeelde trommel 
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met nonius, verdeeling op zilver. Klemschroef en micrometerschroef voor de fijne instelling. 
Voorzien van centerbeweging. De statiefhuls is voorzien van kogelbeweging, waardoor deze 

equerre geschikt is voor het meten en uitzetten zoowel 
van horizontale als verticale hoeken. In eiken kistje. 
\o. 7 : 11 :! Kquerre van koper, geheel als no. 7311, doch 
voorzien van een op zilver verdeelde boussole met arrêt. 
In eiken kistje. 

Xo. 7:113 l*re«*lHie-Kn»ii*rre, rond, hoogte zonder huls 
u8mM., gewicht in sterk gepolijst houten kistje 2 KG. 

De staticfhuls is van conisch gesneden btnnenwerkschen schroefdraad voorzien, 
welke in het hout van den statiefkop grijpt, xoodat de equerre dus niet bewegen 
kan. hetgeen wel mogelijk is, wanneer de huls alleen conisch uitgedraaid is. 

De equerre heeft centerbeweging, waardoor zij in haar gehee', onafhankelijk van 
de huls, kan worden gedraaid; verder is rondsel aanwezig voordeafzonderlijke 
instelling van het bovenste gedeelte van de trommel. De schuine rand is op zilver in 
1 j verdeelden de beide nonten veroorloven een aflezing van 2 minuten. De af- 
schroefbare boussole heeft een vlakke naald van 68 mM. lengte, voorzien van 
arrét met schroef beweging. De boussole is verder tegen het indringen van stof en 
vocht beschermd, daar alle naar buiten voerende openingen algedekt zijn. 

Een werkelijke verbetering is de uitrusting dezer equerre met doosniveau, waar¬ 
van gegarandeerd wordt, dat het voortdurend dicht blijft en niet leeg loopt. Zooals 
de afbeelding doet zien is het niveau in het kompas aangebracht en natuurlijk 
zoodanig, dat de beweging der naald hierdoor niet belemmerd wordt; dit heeft het 
voordeel, dat naald en niveau tegelijkertijd kunnen worden waargenomen. Kastje met slot, sluithaakjes met handvat, waarin de equerre 
doelmatig wordt geborgen. 



No. 7312 


No. 73«3 


"Vo. 7315 met ijzeren punt voor equerres. 

731 tl statief (driepoot) voor bovenstaande instrumenten. 


PRISMA’S, PRISMAKRUIZEN EN 
PRISMATROMMELS 

(Voor Prisma's van Carl Zeiss, zie pag. J2) 



No - 73»* No. 73*3 No. 73*5 



No. 73*7 


\«». ,.122 1'riMiiia van llniit'riiteinil voor hoeken van 90 , katheten 8 20 mM. Geoxydeerd 

koperen montuur. In etui. 


No. 7333 Al* Voren, doch katheten van 9 <25 mM. In etui. 

7325 I’rixma van Baurrnfeind voor hoeken van 90 , katheten 9 25 mM. Geoxydeerd 

koperen horlogevormig montuur, toeklapbaar. Toegeslagen is het glasprisma geheel afgesloten. 

No. 7327 Prisma kruin \un llaueriileiii«l voor hoeken van 90 en 180 , katheten 9x20 mM. 
Geoxydeerd koperen montuur. In etui. 


Onze uiterst laag gestelde prijzen zijn berekend OP DIRECTE LEVE¬ 
RING DOOR ONZE VENNOOTSCHAP AAN DE GEBRUIKERS, zoodat 
orders, welke aan tusschenpersonen worden opgedragen, NIET KUN¬ 
NEN WORDEN UITGEVOERD. Ter voorkoming van tijdverlies ge¬ 
lieve men zich dus steeds, met uitsluiting van alle handelaren, direct 
tot ons te wenden. 
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\». 73211 Prisinulroininolvan Dcc her 
voor het uitzetten van cirkelbogen. Ka- 
theten 8x20 mM. Geoxydeerd koperen 
montuur. In etui. 

No. 7320 l*ri> nialro in in c-1 t an l)f- 
clier voor het uitzetten van cirkelbogen. 

Katheten 10X30 mM. Cirkelverdeeling 
in Vi° rnet directe aflezing van 2'. De in¬ 
stelling geschiedt dooreen rondsel. Doos¬ 
niveau op de trommel. In etui. 

No. 7330 Kogrlbcwrging nirt *tok- 

atatlef voor no. 7329. 

PENTAGON-PRISMA’S 

Xo. 7331 I’enlanon-l’rlHiiia voorhoe¬ 
ken van 90°. Zwart geëmailleerd kope¬ 
ren montuur. Afschroefbare huls met 
haakje voor schietlood. Het prisma 
kan door draaien van het omhulsel ge¬ 
sloten worden. 

Het penUgon-hoekpf isma voor hoeken van 90 bestaat 
uit een vijfzijdig prisma met 2 katheten- en 3 hypothenu- 
No. 7328 sa-vlakken. Het opvallend groote gezichtsveld ontstaat 

door de mogelijkheid om het prisma geheel te benutten. 

Daar elke verandering van den prtsmahoek absoluut is uitgesloten, is ook bij onophoude¬ 
lijk gebruik nimmer eenige justeenng noodig. De top van den te meten hoek is door een 
licht teeken op de oppervlakte van het montuur aangegeven. 

No. 7332 Dubbel Pentagon-PriMiiia voor hoeken van 90 c cn 
180 0 . Zwart geëmailleerd koperen montuur. Afschroefbare huls 
met haakje voor schietlood. Het prisma kan door draaien van 
het omhulsel gesloten worden. 

Het dubbele penugoa-hoelcpruma Toor 90" en j8<v bestaat uit 2 pentagan-priama'e, 
welke 90° ten opzichte van elkander gedraaid boven elkander liggen, zoodat 2 katheten 
samenvallen. Of dit laatste geheel nauwkeurig geschiedt, legt bij dit systeem geen gewicht 

in de schaal en is dus geen enkele justeering 
noodig, daar elk prisma voor zich juist is (nauw¬ 
keurig 90 geeft) en zij tezamen dus vanzelf, No. 7329 

180® geven, ook uannter lij tm optirkit ram 

cikanJrr trrJraatd \rorden. Een dergelijk instrumentje kan natuurlijk ook voor 90' dienen, 
wanneer slechts één der prisma's wordt gebruikt. 

No. 7333 Scml-Pcntagon-Prisma voor hoeken van 45 0 , 

tevens voor hoogtemetingen ingericht. Zwart 
geëmailleerd koperen montuur. In etui. 

ö:j het gebruik van het semi-pentagon hoekprisma keert men 
de punt met den kleinsten hoek naar het voorwerpen neemt 
dit waar door het kleinste prumavlak in de richting der 
langste zijde. De top van den te meten hoek is door een licht 
teeken op de oppervlakte van het montuur aangegeven. 
Voor het gebruik als hoogtemeter wordt het ptisma omge¬ 
keerd, met horizontaal in- en uittreding*™ lak, gebruikt,daarbij 
de punt van den kleinsten hoek naar den waarnemer gekeerd. 
Men houdt het prisma met de rechterhand vasten bezietmet 
het rechteroog de onder 45 ' hellend verschijnende voorwerpen. 
Den bovenkant van een in het prisma gezien voorwerp, waar¬ 
van de hoogte moet worden gemeten, laat men samenvallen met 
zijn onderkant, welke met het linkeroog direct wordt gezien. Dit gaat zeer gemakkelijk door gedurende de waarneming vóór- of achteruit te 
toopen. Zoo spoedig onder- en bovenkant samenvallen, komt de te meten afstand van het voorwerp overeen met de hoogte van dit laatste. 

HOEKPRISMA’S NAAR SCHELLENS 

Het voordeel dezer prisma's tegenover de totnutoe algemeen gebruikte bestaat daarin, dat zij 5 boven elkander ligg endegezichtsveldenbezitten. 
Een daarvan komt overeen met het door een gewoon prisma gebod ene, doch daarboven ligt een gezichtsveld, waarin men van een 
laagstaanden jalon een hoegstaand beeld waarneemt, er onder een gezichtsveld, 
hetwelk van een hoogstaanden jalon een laagstaand omgekeerd beeld doet zien. Ten 
slotte komt geheel bovenaan, wanneer men steil naar boven tiet, een gezichtsveld, 
waarin men het beeld van een ook nog zoo hoogstaanden jalon kan waarnemen, 
terwijl met het onderste gezichtsveld juist het tegenovergestelde plaats vindt. Het be¬ 
hoeft dus geen betoog, dat deze prisma's bijzonder waardevol zijn voor het gebruik in 
moeilijke, oneffen terreinen, waar de tot nu toe gebruikte prisma’s tekort schieten. 

Verder is de hoogte van het gezichtsveld naar boven en beneden onbeperkt, terwijl 
door het montuur blinden worden gevormd, welke storende nevenstralen uitschakelen 
en waardoor heldere gezichtsvelden worden verkregen. Alle prisma's hebben een tot op 
de helft van hun lengte inschroefbaar handvat en kunnen eventueel ook op een stok wor¬ 
den geplaatst. Bij ieder prisma wordt een handleiding gevoegd. 

No. 7333/1 Driezijdig Prisma (model Bauemfeind) voor op¬ 
nemingen, voor het uitzetten van rechte hoeken in vlak ter¬ 
rein, op hellingen, dijken en in geaccidenteerde terreinen. Heldere gezichtsvelden. In etui. 
No. 7333/2 Vijizijdig Prisma (Pentagon) voor opnemingen, voor het uitzetten van rechte 
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hoeken in vlak terrein, op hellingen, dijken en in geaccidenteerde terreinen. 

Zeer heldere en breede gezichtsvelden; centrische stand van het loodpunt. 

In etui. 

No. 7333/3 Dubbel prisma van driezijdifie Prisma's met blinden. Een 
veelzijdig bruikbaar instrument voor opnemingen, voor het uitzetten van rechte 
hoeken en van hoeken van i8o°, in vlakke terreinen, op hellingen, dijken en 
in geaccidenteerde terreinen. Dit prisma bezit de navolgende voordeelen: 
ie. Het uitzetten van hoeken van i8o° wordt zeer vergemakkelijkt daar men in 
het eene prisma een hoog (laag) staanden jalon hoog en gelijktijdig in het andere 
prisma een hoog (laag) staanden jalon laag waarnemen kan. 2e. Deloodpunten 
liggen bij deze nieuwe prismacombinatie loodrecht boven elkander. 3e. Verder is 
dit instrument boven andere dubbele prisma’s te verkiezen, omdat men al naar 
behoefte het bovenste (onderste) prisma bij het gebruik van hoeken van i8o c óf 
voor de rechtsche óf voor de linksche viseering gebruiken kan. In etui. 

KRUISVIZIER VAN HENSOLDT 

Een nieuw prismakruis voor 90 5 en i8o° zonder verzilvering 

Dit nieuwe kruiivizier dznkt lijn onUtiun aan het streven naar een prismatisch vixier-instni- 
mentje voor het uitzetten van hoeken van 90* en i8o°, hetwelk bij een hooge optische prestatie 
tevens de meest eenvoudige mechanische constructie bezit. * 

Ook optisch is het zeer eenvoudig daar het bestaat uit twee nut verzilverde prisma’s, welke onver- 
anderlijk in een messmg-montuur boven elkander zijn aangebracht. Lichtstralen, welke van links 
en rechts invallen treden parallel aan de blikrichting weder uit. Het bovenste prisma leidt 90^ 
naar links, het onderste 90* naar rechts af. 

Een groot voordeel dezer nieuwe optiek is, dat de stralen rechthoekig ten opzichte van elk prisma 
in- en uittreden, onder vermijding van straalbreking en storende nevenbeelden. De stralen gaan 
dus ongebroken door het geheele kruisvizier, waardoor het instrumentje scherpe heldere beelden 
geeft zonder gekleurde randen. 

Het gebruik wordt vergemakkelijkt doordat het, zonder beperking van het gezichtsveld, ook van het 
oog verwijderd kan worden gehouden. 

De vlakken, waardoor de lichtstralen in-en uittreden, kunnen gemakkelijk worden gereinigd en 
het indringen van stof is door het speciale montuur bijna onmogelijk geworden. Bovendien kan 
het geheel met enkele handgrepen uit elkander genomen en weder samengesteld worden zonder 
dat verschuiving der prisma’s kan optreden. In den steel onder het prisma-huisje bevindt zich 
een ronde vixier-opening voor de directe waarneming. De drie hoofdrichtingen vormen eeo kruis. 
De steel is ingericht voor inhangen van een schietlood en voor de plaatsing op een stok. 

No. 7333/5 Kr uisvizier van Ilensoldt, als boven omschreven, in etui. 




No. 7333/3 


KRUISVIZIER VAN STÜTZER 


Voor hoeken van 90* en 180% optiek niet verzilverd, waardoor verweren uitgesloten is. 
Geeft duidelijke, heldere, onveranderlijke beelden, zonder hinderlijke nevenbeelden. 

Groot gezichtsveld en handige vorm. 


Het kruuemer U een eixierpri*ma tot het uittetten ren hoeken »*n 90" en i8o\ Twee oneef- 
«1 eerde prunu't met groot jtitchtsreld cijn in een eolide montuur «ingébracht en leiden de licht- 
stralen 90* links en rechts af. 

Dt afbeelding toont het kruisvizier sooals men dit voor het oog houdt. Een opening ia den 
achterwand van het montuur dient voor het directe waarnemen van het recht vooruit-liggen de punt, 
hetgeen gelijktijdig met het 90* van rechts komende beeld in het onderste prisma wordt waar¬ 
genomen. Beide beelden gaan hierbij zonder storende scheidingslijn in elkander over, hetgeen het 
gebruik van het instrumentje gemakkelijk maakt en de nauwkeurigheid van de waarneming ver¬ 
hoogt. * 

M:n kan mst het kruisvizier een rechte lijn uitzetten en daarop direct een loodlijn oprichten. 
Inlien alleen het uitzetten van een rechte lijn noodig is, kan men naar verkiezing de opening 
in den achterwand met den wijsvinger afdekken. 

De drie hoofdrichtingen van het kruisvizier vormen een kruis en snijden elkaar in één punt boven 
het midden van den steel. Het kan op een stok worden gebruikt of wel bij gebruik uit de vrije 
hand van een schietloodje worden voorzien. Gewicht slechts 45 gram, in etui 75 gram. 

No. 7333/6 Kruisvizlcr van Slützer, als boven omschreven, in etui. 



AFSTANDSPRISMA VAN HENSOLDT 


Deze kleine afstandsmeter maakt het mogelijk tot 4 KM. met vrij 
groote nauwkeurigheid afstanden te meten. 

Voor het bepalen van afstanden naar ontoegankelijke punten is 
dit instrumentje bijzonder geschikt. Het bestaat uit een prisma 
hetwelk in een metalen montuur is gevat; het zeer lichtsterke prisma 
heeft een groot gezichtsveld en geeft heldere, scherpe beelden. De 
behandeling is uiterst eenvoudig en de meting wordt zonder andere 
hulpmiddelen door één persoon in slechts enkele minuten uitge¬ 
voerd; ontregeling kan niet optreden. 

N’o.7335/15 AU tand* prisma van llensoldt, als boven omschreven. 
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No. 7337 



No. 7340 


HOEKSPI EGELS 

\«. 7:i:i7 Hoekapiegel voor hoeken van 90 °, 
middelsoort. 

IVo. 733ft lloeküpiegel voor hoeken van 90 °, 
groot model. 

IVo. 7330 Hoekttpieffel voor hoeken van 90 en 
180 0 , klein model. 

IVo. 7340 Huekspicyel voor hoeken van 90 " en 
i 8 o\ groot model. 

IVo. 7341 lloekapiegel voor hoeken van 90°. Het 
geoxydeerd koperen montuur is toeklapbaar, 200- 
dat de spiegels geheel zijn ingesloten. 

IVo. 7343 Zakhoekspiegel voor hoeken van 9 o r . 
Geoxydeerd koperen montuur. In etui. 
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No. 7341 


No. 7342 




SPOORMATEN 


. — * 


■* 1 



troleeren der spoorwijdte met behulp 


,\o. 7!ló0 Verstelbare 

poor in ati t systeem Wes- 
sel, voor het vaststellen 
van het hoogteverschil 
van spoorrails en het con- 
van libel en wigvormig schuifstuk. 



MEETKETTINGEN 


Inclusief een stel van 11 pennen met 2 draagringen. 

ii ..1 2 


,\ T «. 7401 Mcetketting Iuiiji 20 Meti 
„ 7402 

Geijkte Meet¬ 
kettingen 

IVo. 7403 Geijkte.Meet- 
tc«*t11 1111 lanjj 20 Meter. 

Inclusief een stel van 
ii pennen met 2 draagringen. 

No. 740 4 Gei.iktr Meotkottiiijj lamji 10 Motor, 
pennen met 2 draagringen. 

IVo. 7405 Meetpennen per stel van 11 stuks met 2 draagringen. 

Wij leveren verder Meetkettingen geheel van koper voor het gebruik in de 
mijnen’, meetkettingen verdeeld in elke andere dan de Metermaat enz. 

GEIJKTE MEETLATTEN 



No. 7400 Getikte 2-Meterlnt van grenenhout met ingebrande centimeterverdeeling en ijzeren 

h schoenen. 

No. 7407 2 -Molorlat van teak- 
* hout met ingelegde koperen centi- 
_ meterverdeeling. 

No. 7408 Geijkte 5-Meterlul van grenenhout met ingebrande decimeterverdeeling en ijzeren 
schoenen. 
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STALEN KADASTERMEETBANDEN 

Onze kadastermeetbanden zijn van het beste veerenstaal vervaardigd, exact verdeeld en zeer 
solide afgewerkt. Ze zijn voor het oprollen voorzien van een sterken geslagen ijzeren haspel met 

schroef voor het vastzetten. De verdeeling bestaat uit 
koperen plaatjes van verschillende grootten en model¬ 
len voor decimeters, halve Meters en Meters. Om de 
5 Meter zijn de banden voorzien van een groote ko¬ 
peren plaat met het getal 5, 10, 15 enz. 

De verdeeling door koperen plaatjes heeft op die 
door ronde gaatjes voor, dat men zelfs op den meest 
morsigen -bodem kan meten, zonder dat de ver¬ 
deeling onleesbaar wordt. 

De handvatten (ringen) zijn van koper, z.g. Hol- 
landsch model en ingericht voor het meten met 
pennen. 

Onze stalen kadastermeetbanden worden geregeld 
gebruikt door landmeters van het Kadaster hier te 
lande en in Nederlandsch Oost-Indië, bij de Rijks- en 
Prov. Waterstaat, de Genie, Staatsmijnen in Lim¬ 
burg, Gemeentewerken, alsmede door architecten, 
aannemers enz. 

Wij kunnen deze stalen kadastermeetbanden dan ook met het volste vertrouwen aanbevelen 
als de meest practische en solide, welke in den handel zijn. 

Stalen Kadaster meetbnnd 28 mM. breed, met koperen ringen, op ijzeren haspel met schroef. 

7VT _ mm P % 1 n W 'V M r .h ■ v ma _ . _ _ — __ _ _ 



No. 7420 Lang 10 Meter. 
Stalen Kadnstcrmrctbnnd 
25 mM. breed, met koperen 
ringen, op ijzeren haspel met 
schroef. 

No. 7423 Lang 10 Meter. 
„ 7424 „ 20 

» 7425 „ 50 

Stalen KndnMlernieetband 
20 mM. breed, met koperen 
ringen, op ijzeren haspel met 
schroef. 

No. 7420 Lnny 10 Meter. 
„ 7427 ,, 20 „ 

„ 7428 „ 50 ,, 

,, 7405 Mectpennen per 

stel van 11 stuks met 2 
draagringen. 


No. 7421 Lang 20 Meter. No. 7422 Lang 50 Meter. 



Begtnring 


Eindring 


STALEN KADASTERMEETBANDEN MET 
GEËTSTE VERDEELING 

Wij leveren onze stalen kadastermeetbanden van 20 mM. breed, ook met geëtste verdeeling. 
De verdeeling kan beginnen en eindigen zoowel op den band als op de handvatten. 

stalen Kadaster meetband met geëtste centimeterverdeeling aan een zijde , met koperen ringen, 
op ijzeren haspel met schroef. 

\<». 74 29 7 «:{(» 7431 7432 

Lany 10 20 30 50 Meter 

Stalen Kadaster meetband met geëtste centimeterverdeeling aan beide zijden, met koperen 
ringen, op ijzeren haspel met schroef. 

No. 7433 7434 7435 7430 

Lang 10 20 30 50" Meter 

No. 7405 Mectpennen per stel van ii stuks met 2 draagringen. 

MEETBANDEN VAN STAAL EN VAN 
ROESTVRIJ STAAL 

Stalen Meetband 20 mM. breed, verdeeling in decimeters door ronde gaatjes, de halve Meters 
door koperen plaatjes, de Meters door koperen getallen; op sterk geslagen ijzeren haspel met 
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schroef voor het vastzetten, koperen T-vormige hand¬ 
grepen ingericht voor het meten met pennen. 

Xt*. 7437 Luiio 10 Meter. 

„ 7438 „ 20 „ 

„ 7438/1 lt l.anji 20 Meter van Roestvrij ntaal. 

Stalen Meetband 20 inM. breed. Geheel als no. 
7437, doch met koperen handgrepen, model als van 
de kadastermeetbanden. 

No. 743» Lang 10 Meter. 

„ 7440 „ 20 „ 

,, 7440/111 Lang 20 Meter van Roestvrij staal. 

,, 7405 Meetpennen per stel van n stuks met 

2 draagringen. 


STALEN MEETVEEREN 



Meter 


iaoi 



De verdeeling onzer stalen meetveeren, patent meetveeren en meetlinten vangt direct aan bij 
het uiterste gedeelte van 
het beslag, zoodat alleen 
de ring buiten de maat 
valt. Daardoor is men in 
staat het begin van de 

maat ook in hoeken en tegen muren nauwkeurig aan te leggen. Ze zijn voorzien van de nieuw¬ 
ste becijfering met Metergetallen bij eiken decimeter, waardoor een snellere en juistere aflezing 

mogelijk is. 

Stalen Meetveer niet verbe¬ 
terden slinger, vervaardigd uit 
het beste veerenstaal, 13 mM. 
breed, met zeer duidelijke, geëtste 
verdeeling. In sterk hardlederen 
etui met bijzonder vlakken naai- 
rand. De verbeterde koperen slin¬ 
ger is langer dan gewoonlijk en 
heeft grooteren knop, zoodat de 
meetveeren daardoor werkelijk 
gemakkelijker kunnen worden 
opgerold. Bovendien bevindt zich zijdelings aan het etui een koperen knopje, waartegen de slin¬ 
ger, na te zijn omgelegd, stuit, waardoor de veer op iedere gewenschte lengte kan worden 
vastgeklemd. 

Stalen Meetveer, aan beide zijden verdeeld, de eerste deci¬ 
meter in millimeters, de volgende in centimeters. 

No. 7505 7500 _ 7507 

Lang 10 20 30 Meter 

Stalen Meetveer, de eene zijde verdeeld in Metermaat. de eerste 
decimeter in millimeters de volgende in centimeters, de andere 
zijde in Engelsche maat. 

No. 750 » 7510 _ 7511 

Lang 10 20 30 Meter 

Stalen Meetveer, vervaardigd uit het beste veerenstaal, 13 
mM. breed, met zeer duidelijke geëtste verdeeling, op sterken 
koperen haspel met gepolijst houten handvat en voorzien van 
verbeterden koperen slinger. Deze is langer dan gewoonlijk en 
heeft grooteren knop, zoodat de meetveeren daardoor werkelijk 
gemakkelijker kunnen worden opgerold. Bovendien is de slinger 
zóó ingericht, dat men, door hem eenvoudig om te leggen, de 
meetveer op iedere gewenschte lengte kan vastklemmen. 

Stalt* 11 Meetveer, aan beide zijden verdeeld, de eerste decimeter 
in millimeters, de volgende in centimeters; in wildlederen zakje. 

No. 7521 7522 _ 752 3 7524 

Lang 10 20 30 50 Meter 

Stalen Meetveer, de eene zijde verdeeld in Metermaat, de 
eerste decimeter in millimeters, de volgende in centimeters, 
de andere zijde in Engelsche maat; in wildlederen zakje. 

No. 7530 7531 7532 



Lang 


20 


30 


50 Meter 


No. 752a 
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Patent Meetveeren van staal 
en roestvrij staal 

ROESTVRIJE MEETVEEREN 

Wij zijn in staat thans Meetveeren te leveren van roestvrij staal in een werkelijk voor¬ 
treffelijke kwaliteit, welke wij zonder eenige reserve durven aanbevelen. 

Het is echter niet raadzaam om ze na gebruik op natten bodem zonder meer op te 
rollen en het blijft steeds wenschelljk de banden vóór het oprollen droog te maken. 

Voor beschrijving zie onder de nos. 7502R — 7518R en 7533R . 

Nauwkeurigheid der verdeeling 

De patentmeetveeren onderscheiden zich door zeer 
groote nauwkeurigheid, niet alleen wat de lengte, 
doch ook wat de verdeeling betreft. 

De afwijkingen zijn uiterst gering; ze zijn echter 
door de physische eigenschappen van het staal niet 
geheel en al te vermijden. 

Het grootste lengteverschil bereikt nog geen 0.5 
mM. + of — op 10 Meter lengte bij een gebruiks- 
temperatuur van 20° C. 

Duidelijkheid der verdeeling 

De ondergrond der verdeeling is driemaal zoo diep 
geëtst als bij de tot nu toe bekende meetveeren het 
geval is. Door deze nieuwe etsing springt de verdeeling en becijfering zeer sterk naar voren, 
wat de snelle en gemakkelijke aflezing bijzonder bevordert; bovendien staat voor elk decimeter- 
getal weer het getal van den voorgaanden vollen Meter aangegeven, waardoor dus van elke 
plaats zonder vergissing kan worden afgelezen. (Zie afb.). 




De sterk opvallende verdeeling en becijfering geven den indruk van gedrukt te zijn. 

Bij het gebruik, na veel reinigen en afvegen, wordt de sterk» opvallende verdeeling .steeds 

Patentmeetveeren in 

lederen etuis 

De sterke hardlederen etuis zijn voorzien 
van fijn vernikkeld koperen montuur; 
de lange slinger maakt een snel oprollen 
mogelijk; de staalband kan op iedere ge- 
wenschte lengte worden vastgeklemd door 
den slinger om te leggen, waardoor hij 
tegen een daarvoor aangebracht knopje 
stuit. 

Slulen i'utentiiieetverr in hunliederen 
el ui, als boven omschreven, 13 mM.breede 
staalband, aan één zijde verdeeld, de 
eerste decimeter in millimeters, de vol¬ 
gende in centimeters. 

No. 7501 % 7502 N 7503 X 

I.uiig 10 20 30 Motor 

Stalen Patent meet veer »tin Roestvrij Staal in hunliederen etui, 13 mM. breede roestvrije 
staalband, aan één zijde verdeetd. 

\o. 7502 lt I.iing 20 Meter. 

Stalen l*alentmeetveer in hunliederen etui, als boven omschreven, 13 niAf. breede staal¬ 
band, aan beide zijden verdeeld, de eerste decimeters in millimeters, de volgende in centi¬ 
meters. 

Xo. 7505 X 7506 \ _ 750 7 X _ 7501 N _ 

1 .11111 in 20 30 50 Metci 


duidelijker en blijft voortdurend goed zichtbaar. 
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Stalen Palentineetveer in liardlcdc- 
ren etui, als boven omschreven, ij 
niM. breede staalband, aan aan beide 
zijden verdeeld , de eene zijde in Meter- 
maat, de andere in Engelsche maat. 
X'o. 7510 X Lnnji 20 Meter. 

Stalen Patentmeetvee- 
ren op verbeterden fijn 
vernikkeld koperen 
haspel met handvat van 
hardhout 

Practisch - Duurzaam - Staande 
naar de hand van den gebruiker . 

De verbeterde vorm van den haspel waar¬ 
borgt bij het meten de goede houding 
van den meetband. Het zwaartepunt brengt dezen van zelf in den goeden stand. De staalband 
loopt bij het af- en oprollen rechtlijnig naar buiten en binnen, terwijl bij den haspel met 
rechtstaande greep de staalband steeds in een korten boog over de geleidingsrol loopen moet. De 
vaststaande as, waarop de slinger loopt, is in den achtersten haspelwand vastgeschroefd en 
nog door een contramoer vastgezet. Alle metalen deelen zijn uit getrokken hardkoper vervaar¬ 
digd en zwaar vernikkeld. De handgreep van hardhout is io cM. lang en 3*/ 2 cM. dik. De slinger 
heeft een greep van bijna 3 cM. lengte en kan worden omgelegd, waardoor de meetveer op 
iedere gewenschte lengte kan worden vastgeklemd. De staalband rolt op een aluminium rol van 
65 mM. doorsnede, waarop hij door middel van een schroef wordt bevestigd, zoodat hij even¬ 
tueel gemakkelijk uit den haspel kan verwijderd worden. De haspel is zoo ruim gehouden, dat 
ook bemorste 
bandenongehin¬ 
derd kunnen 
worden opge¬ 
rold. 

Stalen Patcnt- 
meetveer op 
vernikkeld ko¬ 
peren ha* pel, als boven omschreven, rj 
mM. breede staalband, aan één zijde ver¬ 
deeld, de eerste decimeter in millimeters, 
de volgende in centimeters. 

No. 7517 N 7518 N 7510 N 

10 20 30 Meter 

Stalen Patenlmeetvcer van Roestvrij 
Staal op vernikkeld koperen huppel, 
ij mM. breede roestvrije staalband, aan 
één zijde verdeeld. 

\n. 7518 K l am, 20 Meter. 

Stalen Patent meetveer op vernikkeld koperen haspel, als boven omschreven, ij mM. breede 
staalband, aan beide zijden verdeeld,de eerste decimeters in millimeters, de volgende in centiiT eteis. 

No. 7521 N' 7522 N 7523 N 

l.aii(| 10 20 • 30 Meter 

Stalen Pntentineetverr op vernikkeld 
koperen haspel, als boven omschreven, ij 
mM. breede staalband, aan beide zijden 
verdeeld, de eene zijde in Metermaat, de 
andere in Engelsche maat. 

No. 7530 N 7531 N 

20 




I.an(, 


30 Meter 


Haspels mets«e/ro//ers voor op- 
metingen op verkeerswegen 

I>e sliny crs de¬ 
zer haspels zijn 
voorzien vun 
ecu ka in wiel constructie, waardoor men in 
vcrhindiny met de 65 mM. yroote rol, den 
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staalband ongeveer 3 % maal sneller oprolt. De kamwielconstructie zit vast en is ge¬ 
heel afgesloten, zoodat ze niet beschadigen kan. 

Stalen l*atentincetveer op vernikkeld koperen lias pel met snelroller, als boven omschre¬ 
ven, ij mM. breede staalband, aan beide zijden verdeeld, de eerste decimeters in milli¬ 
meters, de volgende in centimeters. 

No. 7533 N 7534 N 7535 N 

I an(| M 30 50 Meter 

Stalen Patentinectveer van Roestvrij Staal op vernikkeld koperen haspel met snelroller, 
ij mM. roestvrije staalband, aan één zijde verdeeld. 

No. 753311 Lang 20 Meter. 

Andere lengten en verdeelingen kunnen in korten tijd worden geleverd. 


RECHTLIGGENDE, ZELFSTREKKENDE STALEN 
MEETVEEREN „ROLLOSTABIL” 

Onverslijtbare verdeeling op de holle zijde van den band 

Het staalband, waarvan deze meetveeren zijn vervaardigd, is in de breedte-richting gewelfd, dus 

hol, en strekt zich 

in uitgerolden toe- — * _ 

spankracht. 

Daardoor liggen ze recht over oneffenheden van den bodem, 
over greppels en sloten zonder dat ze speciaal gestrekt 
behoeven te worden en waardoor zuivere metingen ver¬ 
kregen worden. 

Het breukgevaar is zeer gering, doordat het vormen van 
lussen bij dit materiaal niet voorkomt en het bovendien 
bestand is tegen sterke krommingen. 

De „Rollostabü” meetveeren kunnen op effen terrein 
evenals gewone meetlatten verschoven worden, terwijl zij 
in verticale richting ook als duimstok gebruikt kunnen 
worden. 

Ze zijn voorzien van de nieuwste diep geilste verdeeling 
met Meter-getallen bij eiken decimeter, welke is aangebracht op de holle zijde, zoodat slijtage 
door slepen etc. uitgesloten is. 

,. Itollostabil” stalen Meet- 1 
veer in sterk hardlederen etui, II 
i6mM.breede holle staalband, * 

verdeeld, de 
eerste deci¬ 
meter in mil¬ 
limeters, de 
volgende in 
centimeters. 

No. 7525/1 7525/2 7525/3 
Lniifi 





No. 7525/ai 


10 


20 


30 Meter 


No. 7525/10 Als Voren met 2 verdeelingen n. 1 . Meter- en Engelsche maat, 20 Meter lang. 
,,Itollostabil” stalen Meetveer op koperen haspel met gepolijst houten handvat, 16m\t. breede 
holle staalband, verdeeld, de eerste decimeter in millimeters, de volgende in centimeters. 

% ”• 752 5/20 _ 7525/21 _ 7525/ 22 

Lang 1 » 20 30 Meter 

No. 7525/30 Als Voren met 2 verdeelingen n. 1 . Meter- en Engelsche maat, 20 Meter lang. 



JSTALEN ZAKMEETVEEREN 

Stalen Zak meetveer 7 mM. breed, uit het beste vee- 
renstaal vervaardigd, aan beide zijden geëtste verdeeling. 
In nieuwzilveren etui met drukveer. 


No. 7537 7581 753» 
Lang 12 5 Meter 

No. 7 540 7541 7542 
Lang 12 5 Meter 


Beide zijden Metermaat. 

De eene zijde Meter-, dean- 
dere zijde Engelsche maat. 
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STALEN ZAKMEETVEER „FLEXO” 
voor horizontaal en verticaal gebruik 

2 Meter lange meetvecr, welke in ontrolden toestand recht 
staan blijft, evenals een duimstok met veeren en waarmede 
dus ook tegen verticale voorwerpen en wanden te meten is. 

De stailband »f in de bresdterichting niet vlak, doch licht gebogen, daardoor blijft het staan als 
een meetlat; men kan dus in elke richting meten zonder last te hebben van buigen of knikken. 

Voor het ontrollen van de meetveer drukt men met 
duim en wijsvinger van de rechterhand op de knop¬ 
jes boven en beneden, zooals de afbeelding aan¬ 
toont, doch het etui zelf moet niet worden aange¬ 
raakt. 

Met de linkerhand wordt een gedeelte van het staal- 
band uit het etui getrokken, waarna het door eigen 
veerkracht verder naar buiten treedt. 

Deze beweging kan bij elke gewenschte lengte 
worden onderbroken door het opheffen van den 
vingerdruk op beide knopjes. 

Het oprollen van den staaJband geschiedt wederom 
door druk op beide knoppen zonder het etui aan te 

raken, waarbij men met de linkerhand den staalband in het etui schuift. 

\o. 7536 Stalen Zukmeetveer ..Ahpend-I lexo” met 2 Meter lang staalband, beide kan¬ 
ten der holle zijde verdeeld in Metermaat. 

No. 7336/1 \!h Voren, een kant der holle zijde met Meter-, de andere met Engelsche maat. 

STALEN ZAKMEETVEER „RULOMETER” 

In geheel gesloten vernikkeld 
etui voor horizontaal 
en verticaal gebruik 

De staalband wordt aan den ring uit het etui getrokken en door een 
kleminrichting op elke gewenschte lengte vastgehouden; het uit¬ 
getrokken gedeelte van den band blijft volkomen recht staan, 
waardoor men in staat is met den ,,Rulo°meter in elke richting 
horizontaal en verticaal te meten. 

Een enkele tiruk op den knop in het midden van hfl etui t« voldoende 
om den band treder in het etui ie doen terugspnngen. 

\o. 7530/5 Stalen Zakineetvoer „lliilo" met 
/ Meter lang staalband, beide kanten der holle 
zijde verdeeld, de eene met Meter-, de andere 
met Engelsche maat. 

IVo. 7536/0 Als Voren, doch met 2 Meter 
lang staalband, beide kanten der holle zijde ver¬ 
deeld, de eene met Meter-, de andere met Engelsche maat 



MEETLINTEN 


De verdeeling onzer meetlinten vangt direct aan bij het uiterste gedeelte van het beslag, zoodat 

alleen de ring buiten 
n ^ 1 : : ; 1 1 '4i m de maat valt. Daardoor 


is men in staat het be¬ 
gin van de maat ook 


UT 


UtiMtWw» 



Becijfering met Mctergetallen bij eiken decimeter. 

in hoeken en tegen muren nauwkeurig aan te leggen. Ze zijn voorzien van de nieuwste becij¬ 
fering met metergetallen bij eiken decimeter, waardoor een sneller en juister af lezen mogelijk is. 

IDEAL MEETLINTEN 

Tegen weersinvloeden bestand 

Extra sterke linnen band, ió mM. breed, de band geheel doorweven met zijde omsponnen 
phosphorbronsdraad. 

Door een speciaal procédé zijn ze volkomen tegen weersinvloeden bestand, zoodat de verdeeling 
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ook bij voortdurend dagelijksch gebruik, zelfs bij regen en sneeuw niet afbladdert of onduidelijk 

wordt. Het voorste gedeelte van den band is met leder 
bezet. Verdeeling aan beide zijden van den band. In 
sterk vlak genaaid hardlederen etui met koperen 
patentslinger. 

(deal Meetlint aan beide zijden verdeeld, de eerste 
decimeter in millimeters, de volgende in centimeters. 



INc 


7543 


7544 


Lany 


10 


20 


30 Meter 


Ideal Meetlint de eette zijde verdeeld in Metermaat, 
de eerste decimeter in millimeters, de volgende in 
centimeters, de andere zijde in Engelsche maat. 

7548 

30 Meter 


No. 


>48 


10 


20 


Lang 

Meetlint, sterke linnen band, 16 mM. breed, de band 
geheel met metaaldraden doorsponnen en aan beide 
zijden verdeeld in Metermaat; het voorste gedeelte 
van den band met leder bezet. In sterk genaaid hard¬ 
lederen etui met koperen patentslinger. 

No. 7540/20 Lang 20 Meter. 

Billijke, doch zeer goede rolmaat . 



DUIMSTOKKEN 

Vierledige z.g. Timmermansduimstokken 

Van Ivoor 

No. 7508/1 Duimstok van Ivoor, met nieuwzilver beslag, vierledig, verdeeld in Meter-Meter- 

Amsterdam en Londen. 



bestelling worden geleverd.) 


No. 7588/10 Als Voren, doch 
verdeeld in Meter-Rijnland-Am¬ 
sterdam en Londen (voor Indii). 
(Elke andere verdeeling kan op 


Van Ebbenhout (Zwart) 


No. 7588/2 Duimstok van Ebbenhout, witte verdeeling, nieuwzilver beslag, vierledig, toe¬ 
gevouwen 12 X ió mM., verdeeld 
in Meter-Meter-Amsterdam en 

Londen. jr 

verdeeld in Meter-Rijnland-Am- 

sterdam en Londen (voor Indië). (Elke andere verdeeling kan op bestelling worden geleverd). 

Van Palmhout 

No. 7588/5 Duimstok van Palmhout, ie kwaliteit , geelkoper beslag, vierledig, toegevouwen 
8 X 2 i mM., verdeeld in Meter-Meter-Amsterdam en Londen. 

No. 7588/50 Als Vorm, doch verdeeld in Meter-Rijnland-Amsterdam en Londen (voor Indië). 

,, 7588/8 Duimstok van Palmhout, prima soort t geelkoper beslag, vierledig, toegevouwen 

ii X 20 mM., verdeeld in Meter-Meter-Amsterdam en Londen. 

No. 7588/00 Als Voren, doch verdeeld in Meter-Rijnland en Amsterdam (voor Indië). 
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DUIMSTOKKEN VAN ALUMINIUM 
met messing veeren — roest- en krimpvrij. 



10 o o o TTimHi 



Verdecling in mM, of in V18 in¬ 
ches en duimen over de geheele 
lengte, cijfers bij iederen cM., inch 
en duim. 


IVo. 7505) Lany 1 M. f 6 ledig, 14 mM. breed, beide zijden in Metermaat. 


>9 

7580/1 

99 

*» 

99 

10 „ 

14 

99 

99 

>9 99 99 99 


9 9 

7580/2 

99 

1 

99 

6 „ 

14 

99 

99 

een zijde in Meter-, andere in Engelsche maat. 

99 

7589/3 

99 

O 

99 

10 ,, 

14 

99 

99 

99 99 99 99 99 

99 19 99 

99 

7580/4 

99 

1 

99 

6 „ 

14 

99 

99 

99 99 99 99 99 

,, Rijnl. maat. 

• 9 

7580/5 

99 

0 

99 

10 „ 

14 

99 

99 

99 99 99 99 99 

99 99 L 99 






Zukduimstokken in 

etui 

met druksluiting 



No. 7509/6 Lang 1 M. 10 ledig, 11 mM. breed, beide zijden in Metermaat. 

,, 7509/7 ,, 1 ,, 10 ,, ii ,, ,, eene zijde in Meter-, andere in Engelsche maat. 

Deze practische duimstokken zijn vervaardigd uit een bijzonder sterke aluminium 
legcering, daardoor zijn ze absoluut roestvrij, onbreekbaar en niet onderhevig aan trek¬ 
ken, krimpen of uitzetten. 

Ze hebben koolzwarte, diep geëtste duidelijk leesbare verdeeliny, gepolijste, dus yeen 
scherpe kanten en zijn voorzien van de zoo gewilde messing veeren, zoodat ze dus ook 
voor het meten in de hoogte bruikbaar zijn. 


HOUTVESTERSGEREEDSCHAPPEN 

Precisie Boomklemmen 

Zweedsch fabrikaat, als in gebruik bij het Zweedsche 
Staatsboschbeheer. Wordt geleverd met 3 willekeurige 
indeelingen, n.1. 1 op den rug en 2 op de zijkanten. 
De Metermaat is onderverdeeld in % cM. Engelsche, 
Zweedsche 





e.d. in % 
duimen. Bij 
bestelling 
verzoeken 


wij opgave der 3 verlangde verdeelingen. 

IN'o. 71102 Precisie Booinklein metende tot 61 cM., gewicht ± l KG. 

’> 7602/1 )i »* 11 11 45- 8 11 n >t o*9 »» 

Aanwas- of Groeiboren 

Zweedsch fabrikaat, als in gebruik bij het Zweedsche Staatsboschbeheer. 

No. _ 7603 /I _ /2 _ (3 _ /4 /S /6 /7 /« 

Boord! c p te M 100 150 200 250 300 350 ;oo in\ï7~ 

1 icuiciit 0.078 0.180 0.170 0.200 0.300 0.440 0.300 0.550 k<.. 


1 


No. 7603 



Bast-diktemeters 

IVo. 7604 Bnst-diklenieler, Zweedsch 
fabrikaat, als in gebruik bij het Zweed¬ 
sche Staatsboschbeheer. Verdeeld in 


mM. of tiende deelen van 
Engelsche duimen. 


Boomkrassers 

IVo. 7605 Boomkrasscr, Zweedsch 
fabrikaat, als in gebruik bij het Zweed¬ 
sche Staatsboschbeheer. 
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INSTRUMENTEN EN APPARATEN VOOR HET ONDER¬ 
ZOEK VAN BOUW- EN WEGENBOUW-MATERIALEN 
Zeven voor Portland-cement- en Trasonderzoek 

IVo. 7635 Stol van 3 Zeven, ge¬ 
heel van koper, in elkaar pas¬ 
send en verwisselbaar, met rood- 
kopergaas van 900, 2500 en 
4900 mazen per cM 2 . Met bodem 
en deksel. Doorsnede 115 mM. 
IVo. 7636 Stel van 2 Zeven, ge¬ 
heel van koper, in elkaar pas¬ 
send en verwisselbaar, met rood- 
kopergaas van 900 en 4900 
mazen per cM*. Met bodem en 
deksel. Door- 



<fr z ' 



• 


4 • 

i 

i t 





‘«cU* 

e 

3 3 





• 

<» % 










Doorsnede 


Stel van drie zcefdooztn 


snede 115 mM. 
Mo. 7637 Eén 
Zeel met bo¬ 
dem en dek- 

Aanzicht sel, geheel van 
koper met 

roodkopergaas van 900, 2500 of 4900 mazen per cM 2 . Doorsnede 115 mM. 

Wij leveren verder zeven in elke gewenschte uitvoering en met alle voor¬ 
komende maaswijdten. 

Bij prijsaanvragen verzoeken wij nauwkeurige opgave van het verlangde. 

IVo. 7638 IVaalriprocftoestcl van Vieat, ter bepaling der lijvigheid van cement¬ 
en trasmortels. Geheel compleet met hardgummi ring, glasplaatje cn staafje. 



No. 7638 


Onderzoek van Bouw- en 
Wegenbou w-Materialen 



Wij leveren alle 
Apparaten en Instru¬ 
menten voor de keuring 
van: 




Cement - Tras 
Beton - Kalk 
Gips - Baksteen 
Asfalt - Teer 
Asfalt bitumen 
enz. enz. 

Met prijsopgaaf staan wij 
gaarne ten dienste. 
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AHREND’S „ARGUS” EN „SUPRA” PRISMA-BINOCLES 

De aangewezen prisma-kijkers voor de technische praktijk. Worden langer dan 
een kwart eeuw bij voorkeur gebruikt door Ingenieurs, Landmeters en Zeelieden. 


Ahrend’s „Argus” Prisma-Binocles 

treden op den voorgrond door: 


Bijzondere lichtsterkte. Groot gezichtsveld. Voortreffelijke hecldscherpte. Iluogr plastiek 
der heelden en daardoor bereikte betere onderscheiding der diept e-afs landen. Betrouw- 
hare afsluiting Iepen bet indringen van stof en vocht, waardoor beslist Iropenzeker. 
Gering gewicht gepaard met krnchtigcn. soliden houw. 



Ahrend’s „Argus" 6 X en 8 x. 


Het montuur der „Argus” binocles is 
van zwart geëmailleerd aluminium, de 
oculairdoppen zijn van eboniet, dekij- 
kerbuizen zijn met grofkorrelig zwart 
zeehondenleder overtrokken. De beide 
oculairen worden gelijktijdig ingesteld 
door draaien aan het rondsel. Daar de 
sterkte van beide oogen meestal niet 
gelijk is, is het rechter oculair boven¬ 
dien nog afzonderlijk instelbaar om dit 
verschil op te heffen. Terzijde van dit 
oculair is een verdeeling aangebracht, 
opdat men, zonder door den kijker te 
zien, direct het verschil tusschen beide 
oogen kan neutraliseeren, zoodat de 
kijker dan door draaien aan het rondsel, 
voor beide oogen gelijktijdig scherp 
staat. De verbindingsstukken der beide 
kijkerhelften zijn scharnierend, waar¬ 
door het mogelijk is de oculairen op 
eiken pupilafstand in te stellen en het 
gezichtsveld tot één zuiveren cirkel 
wordt gevormd; hierdoor ontvangen 
beide oogen denzelfden indruk, wat 
voor een goede waarneming onont¬ 


beerlijk is. Om dezen pupilafstand te kun¬ 
nen bewaren is een moer voor het vast¬ 
klemmen aangebracht. 

De etuis zijn vervaardigd van zwart, hard 
kalfsleder, zeer sterk en solide en daardoor 
uitmuntend bestand tegen atmosferische 
invloeden en het vaak ruwe gebruik te 
velde, ter zee of in het gebergte. Zoowel 
aan het etui als aan den kijker bevinden 
zich sterke draagriemen, terwijl het etui 
nog voorzien is van een passant voor den 
koppelriem. 

Specificatie «Ier 


Altrond*# m 

Arfjus** 

Prisma- 

-Binocle* 

No. 

Ver- 

groo- 

ting 

Objec¬ 

tieven 

Licht¬ 

sterkte 

Gezichts¬ 
veld op 
1000 M. 

7H7fl 

6 X 

28 mM. 

21 

120 Meter 

7 680 

8 X 

34 » 

18 

120 „ 

76111 

12 X 

44 „ 

13 

70 .» 

7(582 

16 X 

44 » 

7-5 

S8 „ 

7(582 

20 X 

52 „ 

7 

50 »> 



Dc modellen onzer Prisma-Binocles zijn weldoordacht en sierlijk van vorm. Ze waren 
dit voor 30 jaar en ze zijn het thans nog, omdat wij vorm en uitvoering zich steeds hebben 
laten aanpassen aan wisselenden smaak en immer hooger gestelde aesthetische cischen. 
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No. 7675 „Supra’* 
prisma-binocle 8 x 


Ahrend’s „Supra” Prisma-Binocle 

Het montuur der „Supra” binocles is van zwart geëmailleerd aluminium, de oculair-doppen 
zijn van eboniet, de kijkerbuizen hebben een geruwd metalen oppervlak, hetwelk als zeehonden- 
leer is geperst, een zeer practische, fraaie en onverslijtbare bedekking. De beide oculairen worden 

gelijktijdig ingesteld door draaien 
aan het rondsel.. Daar de sterkte van 
beide oogen meestal niet gelijk is, 
is het rechter oculair bovendien nog 
afzonderlijk instelbaar om dit verschil 
op te heffen. Terzijde van dit oculair 
is een verdeeling aangebracht, opdat 
men, zonder door den kijker te zien, 
direct het verschil tusschen beide 
oogen kan neutraliseeren, zoodat de 
kijker dan door draaien aan het rond¬ 
sel, voor beide oogen gelijktijdig scherp 
staat. De verbindingsstukken der beide 
kijkerhelften zijn scharnierend, waar¬ 
door het mogelijk is de oculairen op 
eiken pupilafstand in te stellen en het 
gezichtsveld tot één zuiveren cirkel 

wordt gevormd; hierdoor ontvangen 

beide oogen denzelfden indruk, wat 
voor een goede waarneming onont¬ 
beerlijk is. 

De etuis zijn vervaardigd van zwart, 
hard kalfsleder, zeer sterk en solide en daardoor uitmuntend bestand tegen atmosferische invloe¬ 
den en het vaak ruwe gebruik te velde, ter zee of in het gebergte. Zoowel aan het etui als aan 

den kijker bevinden zich sterke draagriemen, terwijl het etui nog voorzien is van een passant 

voor den koppelriem. 



De ,,Supra" voldoet werkelijk aan zeer hoog gestelde eischen , zoowel wat de optiek als constructie 
betreft. 

«Ier Ahreiirt’a „Supra” Prisma-ltinoele 

Vergrooting 8 X, objectiefopening 22 mM., lichtsterkte 7.5, gezichtsveld 6 is op 1000 Meter 
afstand 105 M., specifieke plastiek 1.7. 


Mo. 7675 Ahrend’s „Supra” Priamu-Binocle, in lederen etui met draagriemen. 

Onze prisma-binocles hebben zeer terecht in Nederland en Indië een goeden naam; ze 
hebben deze gunstige reputatie gekregen, doordat er duizenden van in gebruik zijn, die 
den gebruikers dagelijks goede diensten bewijzen op expedities, bij exploraties, op bouw¬ 
werken, bij wegenaanleg enz. 


„RUKA” BINOCLE 4 x 
met bijzonder groote lichtsterkte 


Handige elegante Galileïsche kijker, die wat afwerking 
en optiek aangaat, in zijn soort niet te overtreffen is; 
het is een ideale kijker voor de reis en voor elke tak 
van sport. Door de bijzonder groote lichtsterkte vooral 
ook in den vroegen ochtendstond en de schemering 
te gebruiken. 

Met zwart zeehondenleer omnaaid, de oculairdoppen zijn 
van eboniet, het montuur en de uitschuifbuizen zijn van 
een glanzend zwarte, zeer sterke aluminiumlegeering. 
De beide kijkerlichamen zijn door een sterken scharnie¬ 
renden brug aan elkaar verbonden, waardoor de oculairen 
op oog-(pupil-)afstand kunnen worden ingesteld. De onge¬ 
ëvenaarde lichtsterkte van dezen kijker maken hem bij 
uitstek geschikt voor het gebruik als nachtglas te water, 
voor natuurwaarnemingen, op jacht, op reis en voor 
elke tak van sport. 

De „Ruka” heeft objectieven van 42 mM., een gezichts¬ 
veld van 6' 106 M. op 1000 Meter afstand, een licht¬ 

sterkte van 98 en 4-voudige vergrooting. 



No. 7750 I „Ituka” Binocle. In hard rundlederen etui met draagriemen. 
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No. 7975 


PRECISIE-H AAR HYGROMETER 

Er njn weinig initrumenten, welke op een zoo veelzijdig gebruik kunnen bogen 4I1 de haar hygrometer. Geologen, 
landhuishoudkundigen, natuurkundigen, cheruikers, artsen enx. en*, bedienen *ich daarvan bij hun beroepsarbeid, 
terwijl zij eveneens in vele moderne, technische bedrijven, als spinnerijen, weverijen, papierfabrieken, kruitfabrie¬ 
ken, coaisrvenfaorieicen worden gebruikt en overal daar, waar het noodig is, nauwacurig bekend te xijn met 
den vochtigheidstoestand der lucht. In scholen en ziekenhuizen, woon- en slaapkamers behoort de hygrometer 
thuis daar hij een buitengewone en door geen enkel dergelijk instrument bereikte gevoeligheid bezit. 

No. 7075 PrecUle-Haarhyoromeier, geheel van messing, verzilverde, gegra¬ 
veerde wijzerplaat 7V2 cM. middellijn met facet-dekglas. Verdeeling in graden 
en procenten. Verder voorzien van thermometer met schaal van melkglas. Ver¬ 
deeling Celsius en idem den maximum dampdruk 
in mM. aangevend. 

lNo. 71)7(1 Preel»!©-II aarhyjiro meter, 
geheel van messing, verzilverde wijzer¬ 
plaat 13 cM. middellijn met facet-dek- 
glas. Verdeeling in procenten. 

No. 7077 Preeisic-lfuarhyjiromrter, 
geheel van messing, verzilverde wijzer¬ 
plaat 10 cM. middellijn. Verdeeling in 
Nos. 7976 «n 7977 procenten. 



CURVIMETERS 

Voor het meten van afstanden op kaarten en plans 

No. 0025 Curvlmeter, geheel van nikkel met twee wijzerplaten, op de voor¬ 
zijde schaal i : 100.000,1 : 50.000 en 1 : 25.000, op de achterzijde schaal 1 : 80.000, 
i : 40.000 en 1 : 20.000. 

No. 8026 Curvlmeter, geheel van nikkel met twee wijzerplaten, op de voor¬ 
zijde schaal 1 : 100.000,1 150.000 en 1 :25.000, op de achterzijde schaal 1 : 80.000, 
i : 75.000 en i : 15.000. 



Nos. 8025 
en 8026 



No. 8040 


PASSEN- OF SCHREDEN¬ 
TELLERS 

No. HO 4» 1 ’aMen- of Schredenteller, van nikkel, 
45 mM. diameter, tot 25.000 passen tellend, met 3 
wijzers; nulstelling door één druk op den knop. 

No. 80 41 l'assen- of Seliredenlellcr, van nikkel, 
45 mM. diameter, tot 1.000.000 passen tellend, met 3 
wijzers en totalisator; nulstelling door één druk op 
den knop. 

No. 8042 Passen- of Seliredenteller, klein model, 
van geoxydeerd staal, 35 mM. diameter tot 25.000 
passen tellend, met 3 wijzers; nulstelling door één 
druk op den knop. 



No. 8041 


PODOMETERS 

No. 80 45 Pedometer, van nikkel, 45 mM. diameter, 
den afgelegden afstand tot in KM. aangevend, met cor- 
rectieschroef voor de pasgrootte. Tot 20 KM. regi- 
streerend; nulstelling door één druk op den knop. 

No. 8040 Podo meter, van nikkel, 45 mM. diameter, 
de afgelegde afstanden tot in DM. aangevend. Met 3 
wijzers en totalisator, tot 1000 KM. registreerend; 
nulstelling door één druk op den knop. 

No. 80 47 Podo meter, klein model van geoxydeerd 
staal. 35 mM. diameter, den afgelegden afstand per 
250 M. aangevend, met correctieschroef voor de pas- 
No. 8045 grootte. Tot 12 KM. registreerend; nulstelling door één No. 8046 

druk op den knop. 

No. 8048 Podometer, klein model, van geoxydeerd staal, 35 mM. diameter, de afgelegde af¬ 
standen per 250 M. aangevend. Correctieschroef voor de pasgrootte; nulstelling door één druk 
op den knop. Met 2 wijzers tot 100 KM. registreerend. 















AM'. Wed. •/. Ahrend *£• Zoom - Aïnsterdam, Rotterdam , 'n-(.raet ohatfi', iWeemum (Foltr.) en Sctnarauy 75 


SECONDENTELLERS, STOP-WATCHES OF 
[CHRONOSCOPEN 

De hieronder beschreven secondentellers worden in een der eerste Zwitsersche 
uurwerkfabrieken gefabriceerd; ze voldoen in elk opzicht aan alle eis dien, 
welke men aan der gelijke instrumenten mag stellen. Niet alleen voor sport - 
en contröle-doeleinden, doch ook voor technische en wetenschappelijke onder¬ 
zoekingen worden ze door ons regelmatig geleverd; wij kunnen ze in elk 

opzicht met het volste vertrouwen 
aanbevelen. 

,\ii. Ilil't.f l Seconden tcllcr-rcmontoir, 

50 mM. diameter, ankerwerk, aflezing tot 
op 7 j seconde nauwkeurig. De groote wij¬ 
zer loopt in 60 secon¬ 
den en de kleine in 30 
minuten de wijzerplaat 
rond. Het in gang bren¬ 
gen, het arréteeren en 
op nul stellen van den 
wijzer geschiedt door 
middel van drukken op 
den knop. 

IVo. « 050 i /2 1 ‘recisie- 
^ewimlcnlt'lliT-rc- 
.. 50 mM. dia¬ 
meter, ankerwerk, af¬ 
lezing tot op 7,o seconde 
nauwkeurig. De groote 
wijzer loopt in 30 se¬ 
conden, de kleine in 15 
minuten de wijzerplaat 
rond. Dit instrument 
I wordt gebruikt voorl 
tijdmetingen, waarbij een grootere nauwkeurigheid wordt verlangd. De reguleering is zeer 
nauwkeurig en ongevoelig voor temperatuurschommelingen. 

i\'u. «050/5 Horloge gecombineerd niet 
stopuurwerk, remontoir, 52 mM. dia¬ 
meter, ankerwerk, 17 steenen; aflezing 
tot op Vs seconde nauwkeurig. Een accu¬ 
raat loopend uurwerk van prima kwaliteit, 
gecombineerd met onafhankelijk werkend 
stop-uurwerk. Het 
horloge blijft dus nor¬ 
maal doorloopen bij 
het gebruik van den 
secondenteller. Dc 
groote seconden wij¬ 
zer loopt de wijzer¬ 
plaat in 60 seconden 
rond, de kleine mi- 
nutenwijzer in 30 
minuten. 

IVo. «050/7 Snel¬ 
heidscontroleur 
zeer geschikt voor 
de verkeerspolitie, 
remontoir, 50 mM. 
diameter, ankerwerk. 

Basis 2o'o Meter. 

Wanneer een voer¬ 
tuig op een bepaald 

punt is aangekomen van waaruit een afstand van 200 Meter kan worden overzien, wordt het 
instrument in werking gesteld en gearrêteerd zoodra het punt, dat 200 Meter verder ligt, is 
bereikt. De snelheid per uur kan dan direct worden afgelezen. 




No. 8050/! 


No. 8050/a 




No. 8050/5 


No. 8050/7 
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ZAKMEETRAD OF ROTAMETER 

No. 8055 Znkmrrlratl ol Hotumeter, van nikkel, metende tot 25 Meter, de 
verdeeling op het looprad geeft millimeters, de groote wijzer centimeters en 
decimeters en de kleine wijzer 1/1 meters aan. 


TOEREN- OF SLAGENTELLERS 

No. 0057 Torren!eller ,,1'roliator" ii» combinatie mol rrn voor uia||nr- 
thtiuc onyevoeliy atophorloge. C.ijferyrootte 4 % 111M. Gewicht zonder etui 
ca. 265 gram. In etui, inclusief vernikkelde op- 
zethuls met rubberspits en een huls met plat 
eindvlak om het stophorloge alleen te ge¬ 
bruiken. 

Door dit nieuwe handige precisie-instrument wordt in een re^ds 
lang gevoelde behoefte voorzien, daar dit door combinatie van telwerk en stophorloge in 
vele gevallen den duren handtachometer vervangt. Het doel hiervan is, precies en ge- 
makkelijk vast te stellen, met welk aantal omwentelingen per minuut (of een onderdeel 
hiervan) transmissie-aasen, motoren en machines in het algemeen, loopen. Telwerk en hor- No * ®°57 

loge staan dusdanig met elkander in verband, dat zij gelijktijdig in en uit bedrijf gesteld worden. 

De aandrijfstift heeft een s.g. vrijloop, zoodat horloge en telwerk, ofschoon de aandrijfstift draait door haar te plaatsen in het middel¬ 
punt van een draaiende as, eerst door een sterken druk in beweging worden gebracht. Zoodra men de Stift van de as afneemt, staan hor¬ 
loge en telwerk onmiddellijk stil en kan het resultaat met één oogopslag afgelezen worden. Door op het kleine knopje boven aan het 
horloge te drukken wordt de wijzer op nul gesteld, terwijl het gelijktijdig opgewonden wordt en voor een volgende meting geschikt is. 
Door één enkelen slag van het getande knopje wordt het telwerk weer op nul gesteld. Het horloge loopt één minuut, kan ook als stop¬ 
horloge alléén gebruikt worden door de bijgevoegde huls met platten knop op de stift te steken; het begint te loopen, als men op dezen 
knop drukt. 

Het instrument is ten allen tijde bedrijfsklaar, daar het voor iedere draairichting, zonder eenige omschakeling, te gebruiken is. Het regis¬ 
treert een totaal van 10000 omwentelingen, waarna het telwerk weder van nul af begint. 

De maximum om wentel ingssnelheid, welke met dit instrument gemeten kan worden, bedraagt 6000 omwentelingen per minuut. Het 
mechanisme heeft gedwongen aandrijving, waardoor een zuivere meting gewaarborgd is. 

Voor het bepalen van de smjsnelheid bij het afdraaien van assen, riemschijven enz. op een draaibank, kan dit instrument tegen een 
verhoogden prijs met een desbetreffende inrichting geleverd worden. Prijsopgaaf verschaffen wij op aanvraag. 

No. 8058 Tocrenteller ff Irivo” met moment ntiUteiliny.C'.ijfer- 
flroott<* 4 % 111M. Gewicht zonder etui ca.130 gram.In etui inclu¬ 
sief vernikkelde huls met rubber spits. 

Deze nieuw geconstrueerde toerenteller met één stift en met nulstelling bezit het voordeel, dat 
hij zonder omzetten van de huls voor een willekeurige draairichting gebruikt kan worden en 
steeds het aantal toeren optelt. Het instrument registreert een totaal van xoooo omwentelin¬ 
gen. Het is geschikt tot het meten van een maximum omwentelingasnelheid van 6000 omwen¬ 
telingen per minuut. De uitvoering is uiterst solide; cijfcrraderen en overige deelen zijn uit 
messing vervaardigd. Het mechanisme heeft gedwongen aandrijving, zoodat nauwkeurige 
meting zelfs bij de omwentelingssnelheid van 6000 omwentelingen per minuut, gegarandeerd is, 
Een slingeren van het eerste ctjfenad komt, in tegenstelling met zoo vele andere apparaten, 
niet voor. 

No. 8058 Torrfiitellrr „Ivo” met 
moment duIh telling* C^jfergroot- 
te \ x / z mM. Gewicht zonder etui 
ca. 120 gram. In etui, inclusief 
vernikkelde huls met rubberstift. 

No. 8059 j n dexen teller zijn alle voordeelen van den boven¬ 

staan den teller ,,Irivo” vereenigd Ook is deze voor dezelfde doeleinden geschikt. Het 
verschil bestaat hoofdzakelijk in den handigen cylindnschen vorm. 

No. 8080 Zuk-ToerentHIer met moment nul- 

Btellinfl. Cijleryrootte 4% 111IVI. Gewicht zonder etui ca. 140 
gram. In etui met twee aandrijfstiften. 

De sedert vele jaren bekende ,,Record” is met zuiver en solide uitgevoerde messing cijfcrraderen een precisietoerentellrr. Hij onderscheidt 
zich van de bovenstaande nieuwere uitvoeringen alleen daardoor, dat er twee aandrijfstiften aanwezig zijn. Door de huls op een andere 
stift te steken ia zij voor rechts of links draaien geschikt. 







VERGROOTGLAZEN EN LOUPEN 

Veryrootylas, zeer sterk vergrootend, gevat in nikkelen 
montuur met gepolijsten zwarten steel. 

Nummer 8101 I 8101 *2 8101/8 8101/4 

Middellijn 80 mM. 90 mM. 100 mM. 120 mM. 


No. 8101 


Y’eryrontyhu», zeer sterk vergrootend, gevat in nikkelen 
montuur met gepolijsten zwarten steel. 

Nummer 8102/1 8102/2 

Afmeting 88 x 45 mM. 108 x 55 mM. 
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No. 8103 


Vergrootglas, zeer sterk vergrootend, gevat in zwart ebonieten montuur. 
.\ 111 m 11 er 0103/1 0103/2 

Middellijn 75 mM. 100 mM. 

Zakloupe, zeer sterk vergrootend. 

Gevat in hoornen montuur. Kan /> 
worden gesloten en zonder gevaar van c 
breken in den zak gedragen. 

!Y timmer 0104/1 0104 2 

Glasdiameter 15 mM. 30 mM. No. 8104 

APLANATISCHE LOUPEN 

No. OIO."» Drieledige Zakloupe, zeer sterk vergrootend. Gevat in 
hoornen montuur. Kan worden gesloten en zonder gevaar van breken 
in den zak gedragen. De diameter der 3 glazen is resp. 20, 25 en 
30 mM. 

Opvouwbare l'reei*ie-loupen, volkomen gecorrigeerd en uit drie 
gekitte lenzen samengesteld, met groote vlakke gezichtsvelden. 
Overal waar een vergroot over- 
zichtsbeeld van het object ver- 
eischt is. kunnen deze loupen met 
succes worden gebruikt. Ten zeerste 
geschikt voor prepareerdoeleinden; kunnen worden gesloten 
en zonder gevaar voor breken in den zak gedragen. 

Nummer 8107/2 8107/3 8107/4 8107/3 

Middellijn 24 mM. 17 mM. 15 mM. 12 mM. 

Vergrooting 6 x 8 x 10 x 12 No. 81072 



No. 8105 
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N.y. WED. J. AHREND & ZOON 

TECHNISCHE EN HANDELS-ECONOMISCHE BOEKHANDEL 

TOONKAMERS: SINGEL 22-24 


Groote voorraad boeken 
over Architectuur en alle 
Technische Wetenschappen 


Uitgebreide catalogus van Technische en Architectonische 
Boek- en Plaatwerken stellen wij gratis en franco verkrijgbaar. 



Monsterboek van Technische 
Papieren en Calqueerlinnens 

Lichtdrukpapieren - Calqueerpapieren en id. Linnens 
Witte en Gekleurde Teekenpapieren aan Rollen en 
Vellen - Transparante Teekenpapieren - Millimeter- 
teekenpapieren, id. Calqueer¬ 
papieren en id. Calqueerlinnens. 

Dit Monsterboek wordt U op aan¬ 
vraag gratis en franco toegezonden. 

N.V. WED. J. AHREND & ZOON 

FABRIEK VAN TECHNISCHE PAPIEREN 








N.V. WED. J. AHREND & ZOON 

Elecftrische Lichtdrukinrichtingen 
■ Plan- en Kaartdrukkerijen ■ 

AMSTERDAM-C. ROTTERDAM ’s-GRAVENHAGE 

8INQEL 22-24 OOSTZEEDIJK 312 TOUSSAINTKADE 49 en 61 
TEL. 47709 (4 LIJNEN) TELEF. 13221 en 13222 TELEFOON 334123 en 334124 

HILVERSUM (FABR.) SEMARANG 

8IMON 8TEVIJNWEG 13-21 PONT JOL 77 

TELEFOONNUMMER 004 TELEFOON1064 


WIJ REPRODUCEEREN IN ONZE HIERBOVEN VERMELDE 
MODERN INGERICHTE RE PR O D U CT I E-1 N R IC H T I N GE N 

TEEKENINGEN, PLANS, BESTEKTEEKENINGEN 
PLATTEGRONDEN, KAARTEN, UITBREIDINGS¬ 
PLANS, GRAFIEKEN, STATISTIEKEN, RAPPORTEN 
0NDERWIJSV00RBEELDEN ENZ. ENZ. IN 

Neodruk - Plandruk - Steendruk 
Foto-lithograf ie - Fotocopie 
(Verkleiningen en Vergrootingen) 
Blauwdruk - Witdruk - Ozalid- 
druk - Océdruk - Sepia- 
druk - Aquareldruk enz. 


SPECIAAL INGERICHT OP SNELLE 
LEVERING VAN GR00TE ORDERS! 


TARIEVEN WORDEN OP AANVRAAG GRATIS EN FRANCO 

TOEGEZONDEN 
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PRIJSLIJST 


BEHOORENDE BIJ DE 

PRIJSCOURANT No. 30B 

INSTRUMENTEN EN GEREEDSCHAPPEN 
VOOR HET LANDMETEN EN WATERPASSEN 

Wij verzoeken U beleefd deze prijslijst na gebruik 
weder in de prijscourant te willen leggen. 


LEVERINGSVOORWAARDEN 

Prijzen. Deze zijn in deze periodiek verschijnende prijslijst vermeld. 

Adresseering van orders. Beleefd verzoeken wij onzen geachten afnemers, ter voor- ■ 
koming van vertraging en abuizen, alle orders rechtstreeks, met uitsluiting van alle 
tusschenpersonen, aan ons te richten. Bestellingen uit Rotterdam en 's-Gravenhage 
en uit de omstreken dezer steden verzoeken wij te richten aan onze branches aldaar 
en iiit het Gooi en Eemland aan onze fabriek te Hilversum. Onze zaak t q Amsterdam 
voert orders uit het geheele land uit. 

Verzendingswijze. Elke inkomende order wordt onmiddellijk door ons uitgevoerd ■ 
en per keerende gelegenheid verzonden, zoodat de levertijd tot een minimum wordt 
gereduceerd. Wanneer de bestemmingsplaats rechtstreeksche verbinding met Amster¬ 
dam, Rotterdam, ’s-Gravenhage of Hilversum heeft, of de verzending per postpakket 
kan geschieden, wordt alles door ons franco verzonden. Is dit niet het geval, dan 
leveren wij franco tot het naastbijgelegen station met inachtneming van hetgeen is ■ 
vermeld onder het eerstvolgende hoofd. 

H.H. Bestellers, woonachtig in plaatsen, welke geen directe verbinding met de plaats 
van afzending hebben, verzoeken wij beleefd ons bij de bestelling de beste verzen- ■ 
dingswijze te willen opgeven. Dit geldt natuurlijk alleen voor artikelen, welke wegens 
gewicht of afmetingen niet per pakketpost kunnen worden verzonden. 

Kosten van verzending en verpakking. Bij orders beneden f5.— komt de vracht 
ten laste van de koopers. Bij orders van f5.— en daarboven nemen wij de helft 
der vracht voor onze rekening, terwijl bij bestellingen vanaf f 20.— de geheele g 
vracht, voor zoover het rechtstreeksche verbindingen betreft, door ons wordt gedragen. 
Kleine artikelen, waarvan de portokosten gering zijn in verhouding tot hun waarde, 
leveren wij steeds tonder portoberekening. Alle vrachten worden door ons voorge¬ 
schoten en in overeenstemming met het bovenstaande op rekening gesteld. Emballage 
is gratis; kisten en kratten worden in enkele gevallen berekend, doch bij franco 
terugzending tegen de volle waarde teruggenomen. 

Betalingscondities. Bij Rijks,Provinciale, Gemeentelijke en andere instellingen en bedrij- 
ven geschiedt de afrekening op de bij hen gebruikelijke wijze. Onzen geregelden afnemers 
leveren wij op maandrekening, terwijl bij ons onbekende bestellers worden verzocht 
óf referentiën op te geven, óf ons het bedrag bij hun bestelling per postwissel of 
postgiro over te maken. Desverlangd kan de Ievering ook onder rembours geschieden. 
Zichtzendingen. Rijks, Provinciale, Gemeentelijke en andere instellingen en bedrijven, 
alsmede aan onze geregelde afnemers of bij ons als solvabel bekend staande per¬ 
sonen, zenden wij instrumenten, gereedschappen, artikelen enz., welke zich daarvoor 
leenen, gaarne op zicht. De heenvracht is voor onze rekening, de terugzending moet ■ 
voor rekening der aanvragers geschieden. Wordt eventueel niets behouden, dan is 
ook de heenvracht voor rekening van den aanvrager. 

Postorders worden steeds onmiddellijk uitgevoerd. 

Voor grootere hoeveelheden, dan in deze prijscourant genoteerd, gelieve men speciale 
offerte bij ons aan te vragen. 
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I 437.50 



34-35 

\o. 

«518 

«549 



I© 

f 256.— 

328.— 


35-39 

No. 

«600 

«601 

6603 0605 

b 

f 297.50 

307.50 ( 

£87.— ® 328.— 


Prijsc. 

Bladz. 


39 \o. 


515 

516 

522 


1© 

f 

43.25 

® 1.50 

0.95 


40-41 No - 


589 

560.1 



1© 

f 

80.50 

100.— 

A 193.— 


41-42 *®- 


702 

703 

701 705 

706 

'® 

f 10.70 

35.50 14.25 23.25 26.75 

42-43 


60«I5» 

«OIO 

«610 1 

«611 

o 

f 

30.50 

26.50 

33.25 

44.25 

43-44 x«. 


7315 

7316 

8815 

«U30 

X 

f 

1.95 

5.25 

© 97.— 

23.50 

44 No. 


6633 

«634 

6635 

0030 

© 

f 

26.— 

27.50 

25.— 

30.50 

44-45 


6ti36 1 

8838 2 

otriti 3 

8837 

j® 

f 

45.— 

33.25 

48.50 

33.25 

45-46 >“»• 


««37 1 

«63» 

«639 

«610 

© 

f 

33.25 

©127.50 137.50 

137.50 

46 x°. 


««41 

««42 

6043 

6644 

© 

f 

147.50 

147.— 

180.— 

147.— 

47 ;Nq. 


0615 

6«4« 

!><> .7 

6610 

© 

f 

0.45 

7.— 

1.50 

0.85 

\o. 


««19 

«850 

8851 

8852 

o 

f 

20.75 

25.— 

29.— 

13.75 

\o. 

«700 Per strekkonden Meter © f 5.75 

49 No. 


7 1 5 1 

7152 

7153 

7154 

— 

© 

f 

18 130 

20.75 

19.80 

24.— 



7155 

7158 

7157 

7158 

© 

? 

26.75 

30.90 

43.50 

47.50 

No. 


7159 

7180 

7180/1 


© 

f 

55.— 

17.— 

5.20 


\o. 


7161 

7mi i 

7161 2 


© 

f 

12.20 

14.60 

5.15 


50 Vo - 


71 «2 

7182 1 



j© 

f 

18.25 

23.80 



.\o. 


71U4 

7185 

71 <i«i 716 

7 

© 

f 

8.45 

14.— 

6.40 10.60 

■No. 


7167/1 




© 

f 

2.95 per stel 



No. 


7130 

7130 1 

7130/2 

7130/3 

© 

7 

2.70 

3.40 

8.70 

1.75 

51 vo. 


7131 

7131 1 

7132 


© 

f 

6.80 

7.50 

2.60 


\o. 


7I««« 

7188 2 

7169 

7170 

I<© 

f 

2.40 

1.70 

2.75 

2.60 
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Prijac. 

Biadz. 


No. 


7171 

71M 1 

1© 

T 

3.40 

2.55 

No. 


7172 8 

717- 18 

© 

f 

15.80 

26.25 

No. 


7173 

7173/1 

.'©~ 

f 

0.95 

1.— 

j No. 


7177 

7177 1 

© 

f 

3.85 

5.05 

Xo. 


7175 

7176 

© 

t 

0.45 

0.45 

Xo. 


7181 

7182 

© 

f 

5.60 

7.60 

Xo. 


7185 

7180 

! © 

f 

6.35 

8.70 


7 HUI 10 


3.30 


por etel 


Prljao. 

Biadz. 

55 


\o. 

0 

No. 


7240 

6.25 


7210 10 7240 11 
11.75 


I® 

No. 


f 8.25 9.40 

721 1/15 721 1 2 5 7241 35 

f 


7*40 15 
10.15 


1.35 

7212 


2.55 
724'! 1 


3.80 


56 

57-58 

58 


71 83 71114 
9.75 13.90 

718 7 718» 
11.10 15.90 


\o. 7180. 


No. 

® 

No. 

® 

j \o. 

«9 

53 N * 
© 

© 


7 i n» 
f 17.00 

7104 

Y 18.50 


nni 


19.40 

7ini 

20.75 


7 i 08 ... 
7108 1 . 

710» 
f 18.— 

7!io:i 


f 18.80 

No. 7207 .. 


JT2IMI 

20 .— 

7201 

21.20 


.. Per paar fl) f 1.20 

7102 _ 7108 

21.40 25.— 

7186 7I»7 

23.— 27.50 

Per paar ® Y 14.10 

. - 1.05 

72»! 7202 


21.90 25.50 

7205 720» 

23.50 28.— 

Per paar © Y 14.50 


»» 

7; 

207 1 



n - 0.1 

No. 


7208 1 

7208 2 

7208/3 

720» 4 

© 

f 

0.07* 

0.25 

0.10 

0.30 

No. 


7214 

7215 

721» 

7217 

© 

f 

0.90 

1.35 

1.75 

2.35 

\i». 


7218 

7210 

7220 

7221 

© 

f 

0.75 

1.75 

2.30 

2.75 

,\o. 


7222 

7223 

7224 

722.1 

© 

f 

3.10 

3.50 

3.65 

4.10 

i\o. 


722» 

7227 

7228 

7220 

© 

f 

4.50 

4.80 

5.25 

0.70 


58-59 

59 

60 

60-61 

61 

62 


\o. 


< 2*11 


© Y 1.25 

54 Xo. 7233 
I© Y 3.35 

ko, 7*88/19 

© f 1125 


_7232 

2.25 

7234_ 

4.65 

7236 20 
5.60 


7235 


3.55 


7237 

3.35 


7236 

0 .— 

7238 

8.50 


63 



f 

29.— 

7.75 



No. 


7243 

7215 

7241 Y 

© 

f 

15.50 

20.75 

20.75 


Xo. 


7246 

7240 1 

7247 2 

7247 1 

© 

f 

26.— 

34.75 

© 15.— 

17.50 

Xo. 


7240 




B 

T 

13.60 




\o. 


7201 

7282 

7263 


© 

f 

1.30 

1.75 

2.80 


Xo. 


7204 

7205 

7288 

7200 

© 

f 

1 «60 

2.40 

0.75 

0.95 

\o. 


7301 

7302 

7303 

7304 

© 

f 

4.— 

6.05 

6.40 

9.20 

Xo. 


7301 

7307 

7308 

7300 

© 

f 

13.75 

13.95 

18.75 

16.— 

Vo. 


7:it» 

7311 

7312 

7313 

©~ 

T 

18.25 

18.70 

22.40 

29.75 

Xo. 


7315 

7310 




t 

2.30 

5.20 



No. 


7322 

7323 

7325 

7327 

!® 

f 

5.35 

7.25 

8.75 ©13.60 

1 N o. 


7328 

7SM 

7330 


© 

t 

17.25 

37.50 

7.25 


Xo. 


7:i:il 

7332 

7333 


© 

Y 

12 .— 

19.50 

13.60 


No. 


7333 1 

7333,3 

7333 3 


© 

f 

15.50 

17.25 

27.25 


Xo. 


7333 3 

7333 0 

7335 15 


Ö 

f 

15.50 

12.— 

® 27.50 


No. 


7337 


7330 

7340 

© 

f 

3.85 

5.15 

7.05 

8.80 

Xo. 


7341 

7312 



® 

f 

5.85 

2.25 



No. 

7350 



© f 38.— 

No. 


7 tUI 

7402 

7403 

7404 

© 

f 

14.— 

8.20 

33!— 

22.25 

No. 

7405 



No. 


7108 

7407 

7408 


© 

f 

4.80 

9.60 

11.30 


Xo. 


7420 

7421 

7422 

7423 

© 

f 

15.— 

19.80 

40.90 

14.10 

Xo. 


7424 

7425 7 

120 7127 7128 

I© - 

f 

10 20 

39.75 13.75 17.85 36.75 
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PpIJ«c. 

Bladz. 





Prijse. 

Bladz. 





63 

No. 


7405 

Per stel © f 1.55 

69 

No 

7588 1 

7588 10 7588 2 7588 20 


»» 


7429 

7430 7431 7432 


© 

T 38.50 

38.50 19.20 19.20 


© 

f 6.90 

10.60 15.— 23.75 


No 

7588 5 

7888 M 7888 6 75M 80 


No. 


74S) 

7434 7435 7430 


ë 

f 1 

1.— 

0.70 0.70 


© 

f 

8.50 

13.50 19.— 29.50 

70 

No. 

7589 

7589 1 7589 2 7589 3 


Np. 


7405 



Ö 

f 0.90 

1.45 

0.90 1.50 

64 

(t 


7437 

74311 7 438 III 


No. 

7589/4 

7589 

5 7589 6 7589/7 

© 

f 

7.90 

12.60 32.50 


© 

f 0.90 

1.45 

1.15 1.15 


No. 


7439 

7440 7440 III 


No. 

7602 

7602 

1 



f 9.— 

13.40 33.25 


® 

f 9.25 

8.75 



No. 


7403 

Per stel © f 1.55 


No 

7603 1 

7003 

2 7603 3 7603 4 


«• 


7305 

7506 7507 


® _ 

r 6.70 

10.50 

14.— f 17.— 


© 

f 

9.— 

13.20 18.90 


No. 

7003 5 

7003 0 7003/7 7003 0 


Na 


7509 

7510 7511 



f 23.75 

29.25 36.50 45.75 


© 

f 

9.— 

13.20 18.90 


No. 

7604. 




No. 


7521 

7522 7323 7524 


• • 

7605.. 




© 

f 

8.40 

13.70 18.80 28.40 

71 

• t 

763 » 

7636 

7637 


No 


7530 

7531 7532 


© 

f 32.25 

24.50 

16.25 per stel 


© 

f 

13.70 

18*80 28.40 


No. 

7638 . 



65 

No. 


7501N 

7502 N 7503N 750211 

72 

; M 

707» 

7880 

7681 7682 

©~ 

f 

9.30 

14.75 19.20 29 — 


8 

1 49.75 

53.50 

71.25 79.50 


v ° 


7505N 

7508 N 7507.N 7508.N 

72-73 

No. 

7883 

7675 

7758 1 


© 

f 

10.60 

16.20 23.80 37 — 

® 

f 89.— 

28.50 

23.75 

66 

.>0. 


7510N 

7517N’ 7518.X 751ON 

74 

No. 

7075 

7976 

7977 

© 

f 

16.20 

9.25 14.55 18.60 

» 

t 10.50 

7.30 

5.85 


No. 


751(111 

7581IV 7588 N 7»2t\ 


Xo. 

8085 

802B 



© 

f 

29 - 

10.60 16.20 23.50 


tt 

f 2.60 

2.60 



No. 


7530 N 

7531 N 


No. 

8040 

8041 

8042 

f 

Ö 

f 

16.20 

23.50 


I® 

f 8.50 

10.40 

12.50 

66-67 

No. 


7533 \ 

7534 N 7535N 753311 


No 

8045 

8046 

8047 8048 


f 

20.25 

27.75 42.50 2228 



0 


8 

f 7.75 

10.50 

9.75 8.25 

67 

No. 


7525 1 

75252 75253 7525 10 

75 

j No. 

8050 I 

8050 2 

8050 5 8050 7 


f 

7.65 

11.50 17.— 14.— 


0 

©~ 

f 12.50 

13.25 

© 30.— © 13.— 


No. 


7323 20 7525 21 7525 22 ?525 30 

76 

No. 

i •• 

8055 


/O f Q CA 


cT 

f 

8.75 

12.50 18.20 15.10 

8057 

8058 

8059 8060 


Nu. 


7537 

7538 7538 


© 

No. 

f 16.25 

5.10 

8101 2 

5.10 4.50 

8101 3 8101 4 


© 

No 

f 

1.30 

WO 

2— 4.80 

7541 7542 


8101 1 




® 

No. 

f 2.— 

8102/1 

2.25 

8102 2 

2.70 3.50 


<© 

t 

1.30 

2.— 4.30 


68 

No. 


7530 

7530 1 7536 5 7530 0 


» 

f 3.05 

3.75 


Q 

t 

1.30 

130 130 1.86 

77 

No. 

8188/1 

8103 2 

.1 tl 04/2 

68-69 

j No. 


7543 

7544 7545 

® 

f 2.20 

4.45 

0.50 0.85 


f 

5.30 

8.30 11.70 


No. 

8105 . 



69 

No 


7540 

7547 7548 7548 20 


M 

8107 2 

8107 3 

8107 8107 5 


f 

5.30 

8.30 11.70 5.60 


i - ® 

f 6.85 

5.70 

5.40 490 
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